[7177 Е трет ак 
ЕЕ ЕЕ РРР 7а 
ТЕТ ГР 

ГАИ ЕЕ РИО РГР УНЫГ 
РЕЯ ЕЕ АТАЛ 
7 


ПБА. БХ АСТ Н АТОС ЗНАНА АРНЕ: ОАО ОИС: ООО ОА УР ОИ ОИ Е ТОПЕ В НИНА АРСТАН ОУН ЕОГТАРИЗНЫТО ТОРОНТА НН РДЕ РАВНО ЦДИАЕНРАНУНРН АЧЧУ УДАР АДЦАРЧрЕАЧНУРТ ЕРТ РР АРАрДТАРЕТН АО ЧОН Н ЧЫГ ЧА 
,: ы > - :- Ет РАЛА ДаР — оф за г риа ТР Тоо ееТТеН СА -- = РОСТЕХ ЕТӘ Г 2 а. — ы Т е, 
- е, = ИЕ Боск лаена 51 ‚утят ист м 22 ун-те ТЕ == : 


= 


МАЯК 
ОДЕССА ---1970 


У 


А. ПОЧЕПА, П. ПАНАСК 


ТРАНЗИСТОРНЫЕ 
РАДИОПРИЕМНИНИ 


ТАРУСА ааа. ра 


шама афа а е ынаа еа даа а 


ИН 


В последнее время транзисторные радиоприем- 


ники отечественного производства завоевали ши- 


рокую популярность. Они удобны, надежны в экс- 
плуатации, долговечны. В большинстве случаев 
при выходе из строя приемник не обязательно 
нести в мастерскую — неисправность можно устра- 
нить в домашних условиях. 

Авторы настоящей книги поставили своей 
пелью помочь многочисленным радиолюбителям, 
владельцам транзисторов обнаружить неисправ- 
ность, установить причину отказа в работе, самим 
осуществить необходимый ремонт аппаратуры. 

Признаки и причины неисправностей сведены 
в таблицы, что облегчает возможность получить 
нужные справки. 

Книга рассчитана на широкий круг владель- 
цев транзисторных радиоприемников, радиолюбите- 
лей и тех, кто занимается ремонтом радиоаппара- 


туры. 
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|| ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗИСТОРНЫХ —__ 
_ ПРИЕМНИКАХ И ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ Е 


1.1. ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИЕМНИКАМИ 


Радиоприемник является одним из элементов радиоприем- 
ного устройства, которое состоит из приемной антенны, радио- 
приемника и оконечного прибора (рис. 1.1). `Перечисленные эле- 
менты выполняют следующие функции: 

приемная антенна улавливает энергию электромагнитных ВОЛН 
и преобразовывает ее в энергию токов высокой частоты; 

радиоприемник выделяет из всех принятых сигналов сигналы, 
посылаемые одной передающей станцией, преобразовывает их и уси- 
ливает до величины, необ- 
ходимой для нормальной \У Приемная 


работы оконечного при- антенна 
бора; 
оконечный прибор 
(телефон или громкогово- г 


ритель) преобразовывает | Г Райо | бка онечный Е 
энергию электрических ко- почемник о,  придор Р 
ыы 


лебаний в звуковую. азе р 

Из изложенного сле- 
дует, что каждое радиопри- 
емное устройство, предна- — тройства. | 
значенное для приема про- | Е 
трамм радиовещательных станций, должно решать такие задачи: сф 

1) отзываться на изменения электромагнитного состояния р 
окружающего пространства; 

2) выделять из множества сигналов и помех, наведенных в 
приемной антенне, высокочастотные модулированные колебания 
какой-нибудь одной передающей радиостанции; - 

3) выделять из модулированных колебаний высокой частот: 
модулирующие сигналы, т. е. сигналы, которыми были промоду- 
лированы высокочастотные колебания на передающей станци; Ў 

4) усиливать мощность выделенных полезных сигналов дэ ў 


величины, необходимой для нормальной работы оконечного при- 
бора; 


Рис. 1.1. Блок-схема радиоприемного ус- | 


п м. ЕЧ г 


фе 


з перечисленных задач выполняет приемная антенна, 

перестраиваемые ‚ колебательные контуры, третью — 

детектбр, четвертую — усилительные ступени приемника и пятую — 
бмник в целом и громкоговоритель (или телефон). 


1. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


Транзисторным приемником называют радиоприемник, в ко- 
тором функции усиления и преобразования принятых антенной 
сигналов выполняют полупроводниковые приборы (германиевые 
и кремниевые диоды и транзисторы)". 

° Подобно ламповым радиовещательным приемникам транзис- 
`терные приемники классифицируют, т. е. распределяют на группы, 
по ряду отличительных признаков. 

Так, в зависимости от приспособленности для переноски, а так- 
же веса и размеров, транзисторные приемники делят на переносные 
и непереносные. | 

По размерам различают приемники нормальных габаритов, 
малогабаритные и миниатюрные. - 

По особенностям схемы приемники делят на супергетеродин- 
ные, регенеративные, сверхрегенеративные, приемники прямого уси- 
ления и приемники с рефлексными усилительными ступенями. 

Но диапазону принимаемых волн различают длинноволновые, 
средневолновые, коротковолновые, длинно- и средневолновые, 


средне- и коротковолновые, всеволновые и ультракоротковолновые . 


транзисторные приемники. - 

По виду модуляции принимаемых несущих колебаний тран- 
зисторные приемники делят на приемники АМ, АМ ЧМ и АМ 
ФМ сигналов. | 


1. 3. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМНИКОВ 


О качестве транзисторных приемников судят по их электриче- 
ским, акустическим и другим показателям, отражающим техни- 
ческие и эксплуатационные свойства приемника, его надежность, 
долговечность и соответствие эстетическим требованиям. 

Қ числу основных качественных показателей приемника от- 
носят: чувствительность, избирательность, диапазон принимаемых 
частот, качество воспроизведения, экономичность работы, надеж- 
ность, внешний вид. 


-1Термин «транзистор» происходит от соединения пачала и конца. двух авглий- 


ских слов: ѓгапзјег, что означает переносить и геѕіѕіог — сопротивление. 
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2 Под чувствительностью приемника понимают его способность 
отзываться на слабые сигналы, принятые антенной. е 

Чувствительность оценивают тем минимальным уровнем сиг- 
нала на входе приемника, при котором на его выходе выделяется 
установленная для данного приемника мощность. Чем ниже этот 
уровень, т. е. чем мёньше то напряжение, которое следует подать 
на вход приемника для получения на выходе заданной мощности, 
тем выше чувствительность. + 

Так как подводимое к оконечному прибору напряжение зави- 
сит от коэффициентов усиления ступеней приемника, то с увели- 
чением числа транзисторов в схеме чувствительность приемника 
обычно возрастает. Следует, однако, иметь в виду, что реализовать 
высокую чувствительность приемника можно только при условии 
снижения уровня собственных шумов. Если же на входе приемника 
будет работать «шумящий» транзистор или усилительные ступени 
будут пропускать слишком широкую полосу частот, то добиться 
удовлетворительного приема дальних радиостанций не удастся. 

Высокочувствительный приемник ценится дороже низкочув- 
ствительного, так как, обеспечивая большее усиление слабых сиг- 
налов, он позволяет уверенно принимать большее число радио- 
станций. 

Чувствительность современных транзисторных приемников 
колеблется в пределах 15 -— 300 мкв (со входа для внешней антенны) 
и 0,7 = 2,0 мвім с внутренней магнитной антенной. 

Избирательностью приемника называют его способность выде- 
лять из всего множества наведенных в антенне различных по час - 
тоте сигналов те из них, на которые настроены колебательные кон- 
туры. Избирательность определяют по ослаблению сигналов, от- 
личающихся по частоте на 10 кги от частоты настройки приемника. 
Приближенно об избирательности судят по резонансной характе- 
ристике приемника. Чем острее эта кривая, тем слабее прослуши- 
ваются соседние мешающие станции и, следовательно, тем выше 
избирательность по «соседнему каналу». 

Для оценки качества приемника прямого усиления достаточно 
одного показателя, характеризующего способность приемника от- 
страиваться от сигналов мешающих станций. Об этом показателе 
(так называемой избирательности по соседнему каналу) и шла речь 
выше. Супергетеродинному же приему свойственны не только по- 
мехи от соседних станций, но и от передатчиков, работающих на 
частоте так называемой симметричной или зеркальной помехи 
(рис. 1. 2), поэтому способность супергетеродинного приемника 
отстраиваться от сигналов мешающих станций характеризуют 
двумя показателями: избирательностью по соседнему каналу и из- 
бирательностью по зеркальному каналу. | 

Чем выше избирательность, тем лучше приемник, так как тем 

еньше мешают приему выбранной станции другие близкие по час- 
тоте радиостанции. | 
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В лиапазоне длинных и средних ВОЛН избирательность по со- 


селнему каналу приемника І класса — не менее 46 06°, а для пере- · 


носных приемников ІУ класса — не менее 16 06. 

Представление о степени ослабления сигнала зеркального кана- 
ла дают следующие цифры: для приемников 1 класса избиратель- 
ность по зеркальному каналу должна быть не менее 46 д6 на длин- 
ных волнах, 96 06 на средних, 14 06 на коротких и 22 дб на УКВ; 
для переносных приемников ІУ класса избирательность по зеркаль- 
ному каналу на длинных и средних волнах должна быть не менее 
16 06°. . | 


- 5 = р. 


Качество воспроизведения определяется способностью приемника | 


‘создавать на своем выходе колебания напряжения и тока, прибли- 
жающиеся по форме к оги- 


Римметричная баюощей модулированных 


(зеркальная) помеха колебарий принимаемой 


станции. Чем меньше иска- 
| 40 жения, вносимые приемни- 
$ пр ком, и чем точнее он на- 
х Е С Ҹ 8 строен на принимаемую 
Частота гетеродина станцию, тем выше качество 
Частота прини- частота меша - воспроизведения. 
мазмеч станции ющей станиии Нод экономичностью 
Рис. 1.2. Расположение зеркальной -помехи работы приемника пони- 
относительно сигнала принимаемой станции мают затраты на его пита- 


ние электрической энерги- 


ей. Чем ниже напряжение выпрямителя или батареи и чем меньше 


ток, потребляемый цепями приемника, тем более экономичным яв- 


ляется данный приемник. Мощность, потребляемая приемниками с 
автономным питанием, не превышает 0,3 вт для приемников ІУ 
класса и 0,5 вт для приемников П и ПЕ классов. 

Надежностью вообше называют свойство того или иного изде- 
лия сохранять свои показатели в заданных пределах и в заданных 
условиях эксплуатации. Надежность приемника зависит в основном 
от того, как он спроектирован и выполнен, а также от того, как с ним 
обрашаются и как предохраняют от неблагоприятно воздействую- 


1 Лб — это сокращенное обозначение децибела. Такое название получила 
логарифмическая единица усиления или ослабления мощности, напряжения, тока 
и других величин. і а | 

Ослабление (или усиление) напряжения или тока в лецибелах определяют 
ло формулам 


№ = 20 |5 9 и В; = 20 в 2, 
1 1 


где {л и /1 — напряжение и ток на входе какого-нибудь устройства, Чьи / — 
напряжение и ток на выходе этого же устройства. 


2 Избирательностям 46 и 16 06 соответствуют ослабления зеркальных помех. 


в 200 и 6,3 раза. 
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ЩИХ факторов (сотрясения и удары, повышенная температура, пыль 
и т. п.). Чем меньше деталей содержит приемник, чем выше их 
качество, чем легче выбранные режимы работы деталей и. выше 
культура производства на заводе-изготовителе, тем надежнее 
данный приемник. 

Последним показателем, характеризующим качество приемни- 
ка, является внешний вид. Будущий владелец транзисторного при- 
емника обращает внимание на форму приемника, качество декора- 
тивно-отделочных материалов и сочетание цветов частей футляра 
и органов управления не только потому, что отличный внешний 
вид радует глаз, но и по той причине, что обычно конструкторско- 
эстетические свойства приемников отражают их технический 

уровень. 


1.4. БЛОК-СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ 


Блок-схемой радиоприемника или другого радиоэлектрон- 
ного (или электронного) устройства называют схему, поясняющую 
в общих чертах (с помощью условных обозначений) состав устрой- 
ства и взаимосвязь между его отдельными частями (блоками). 

Из рис. 1.3, на котором изображена блок-схема приемника 
прямого усиления, видно, что последний состоит из входной цепи, 
усилителя высокой частоты (УВЧ), детектора, усилителя низкой 
частоты (УНЧ) и громкоговорителя (или телефона). Перечисленные 
‚элементы выполняют следующие функции: 


1) входная цепь, содержащая один или несколько колебательных 


контуров, настроенных на частоту принимаемой станции, выде- 
ляет из всех сигналов, принятых антенной, полезные сигналы и ос- 
Ес сигналы других мешающих станций; 

2) усилитель высокой частоты тоже выделяет полезные сигналы 
и одновременно усиливает их до величины, при которой нормально 
(без искажений) работает детектор; 

3) детектор преобразовывает амплитудно- модулированные ко- 
лебания высокой частоты в колебания низкой (звуковой) частоты 
т. е. выделяет из модулированных колебаний модулирующие сиг: 
налы; 

4) усилитель низкой частоты усиливает напряжение и мощ- 
ность колебаний низкой частоты до величин, обеспечивающих 
выделение в оконечном приборе заданной неискаженной мощ- 
ности. 

Приемники прямого усиления проще супергетеродинных и в из- 
готовлении, и в налаживании, и в ремонте. Однако существенным 
недостатком их является низкая избирательность и неудовлетво- 


+ Под блоком понимают объединение отдельных элементов устройства, вы- 
полняющих какую-нибудь одну или несколько функций, 
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‚ рительная форма резонансной характеристики. По этой причине, 


а также вследствие трудностей создания высокочувствительного 
и устойчивого в работе приемника прямого усиления почти все 
радиовещательные приемники, выпускаемые промышленностью, 


строят по супергетеродинной схеме. 


Блок-схема супергетеродинного приемника представлена на 
рис. 1.4. Сравнивая схемы рис. 1.3 и 1.4, нетрудно видеть, что 


| Усилитель 
низкой 
частоты 


Усилитель | 
„Высокой ` 
частоты . 


Входная! 


етектор | 
цель д Р | 


Рис. 1.3. Блок-схема приемника прямого усиления 


супергетеродинный приемник отличается от приемника прямого 
усиления тем, что в нем имеется два новых блока: преобразователь 
частоты и усилитель промежуточной частоты (УПЧ). Назначение 
первого — преобразовывать высокочастотные модулированные коле- 


у 


Усилитель 
промежут. 
частоты! 


Е Входная Детектор 


Усилитель 
низкой 
Частоты 


Усилитель | 
_ высокой 
частоты 


 Преодразо- 
| Ватель 
частоты 


Рис. 1.4. Блок-схема супергетеродинного приемника 


бания принимаемой станции в высокочастотные колебания другой 
(так называемой промежуточной) частоты без какого-либо изме- 
нения формы огибающей принимаемых модулированных колеба- 
ний. Назначение второго блока — (УПЧ) — усиливать образую- 
шиеся на выходе преобразователя колебания промежуточной час- 
тоты, выделяя при этом из множества сигналов, отличающихся 
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друг. от др уга по частоте, сигналы промежуточной частоты одной 
(принимаем ой) станции. | 

Преобразователь частоты состоит из маломощного генератора 
(гетеродина), генерирующего в заданном диапазоне устойчивые по 
частоте и достаточные по амплитуде колебания высокой частоты, 
и смесителя, к которому подводятся колебания гетеродина и при- 
нимаемого сигнала. 

Усилитель промежуточной частоты, представляющий собой 
резонансный или полосовой усилитель высокой частоты, выпол- 
няет в транзисторных приемниках основную роль в обеспечении 
заданного усиления, поэтому он обычно состоит из двух-трех 
усилительных ступеней. 

В заключение несколько слов о соотношении между выпускае- 
мыми промышленностью приемниками прямого усиления и супер- 
гетеродинами. По схеме приемника прямого усиления построены 
приемники «Маяк-1», «Микро», «Микрон», «Эра-2М». Все ос- 
тальные настольные малогабаритные и миниатюрные приемники, 
а также радиолы (см. приложение) строят по супергетеродинной 
схеме. 


1. 5. ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


Несмотря на то, что электровакуумные и полупроводниковые 
приборы существенно отличаются друг от друга своим устройством 
и протекающими в них процессами, принципы построения ламповых 
и транзисторных приемников одинаковы: 

каждый из них состоит из ряда ступеней, выполняющих в оп- 
ределенной последовательности оу выделения, преобразова- 
ния и усиления сигналов; 

источники сигналов включены в цепи управляющих элетр. 
дов усилительных элементов, а нагрузки — в цепи управляемых"; 

для передачи сигналов от одной ступени к другой используют- 
ся одни и те же элементы и схемы связи. 

Однако это сходство принципов отнюдь не означает тождествен- 
пости? структурных? и принципиальных схем приемников. Вслед- 
ствие характерных свойств полупроводниковых триодов схемы тран- 
зисторных и ламповых приемников несколько отличаются друг от 
друга. Применительно к транзисторным приемникам эти отличия 
заключаются: 

в неполном включении колебательных контуров (рис. 2.17); 


1 Управляющими электродами в лампе и транзисторе являются соответствен- 
но управляющая сетка и база (в схеме с ОЭ), а управляемыми — анод и коллек- 
тор. 

2 Тождественность означает сходность. 

ё Структурной схемой приемпика называют его блок-схему. 
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применении нейтрализации внутренней обратной связи 
(рис. 2.19); 

разделении функций выделения и усиления полезных сигналов 
между разными ступенями (см. стр. 49); 

’ вводе в схему приемника термостабилизирующих элементов 

(рис. 2.52) | 

и в других изменениях. 

Более подробно перечисленные отличия и вызвавшие их при- 
чины ‘описаны в следующем разделе. 


І. 6. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


Малые мощности, потребляемые транзисторными приемниками, 
позволяют питать их от самых различных по устройству и разви- 
ваемой мощности источников электрической энергии, начиная от 
сети переменного тока и кончая почвой, точнее, разностью потен- 
циалов между ее отдельными точками. 

На практике непереносные транзисторные приемники питают 
от сетей переменного тока напряжением 127 и 220 в, аккумулято- 
ров, гальванических элементов и термоэлектрических генерато- 
ров, а карманные ‘и миниатюрные приемники — от гальванических 
элементов, аккумуляторов и в отдельных случаях от «солнечных» 

батарей и таких необычных источников, как генераторы карманных 


фонарей, электродинамические микрофоны, электромагнитные поля 


местных мошных радиостанций и др. 
В неэлектрифицированных районах приемники питают от ще- 


лочных и кислотных аккумуляторов, гальванических элементов 


и термоэлектрических генераторов. При выборе типа аккумулятора, 
часто служащего не только для питания приемника, но и для дру- 
гих целей, руководствуются сравнительными данными (табл. 1.1). 


К источникам питания транзисторных приемников предъяв- 


ляют определенные требования. Важнейшими из них являются: 
достаточные мощность и емкость источника, постоянство напряже- 
ния, малое внутреннее сопротивление, длительные сроки службы 
и сохранности, простота эксплуатации, минимальный саморазряд, 
широкий интервал рабочих температур, а для источников питания 
переносных приемников, кроме того, малые размеры и вес. 

Из источников, удовлетворяющих требованиям по мощности 
и напряжению, лучшими считают те, которые обладают большими 
емкостью, сроком службы и сохранностью, более широким интерва- 
лом рабочих температур и меньшими внутренним сопротивлением, 
размерами и весом. 

Основными источниками питания переносных транзисторных 
приемников являются: герметичные никель-кадмиевые аккуму- 
ляторы и батареи типов Д = 0,06; Д-0,1; Д-0,2; 2Д-0,1; 7Д-0,1, 
всздушно-цинковые батареи со щелочным электролитом типа 
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`Таблица 1.1. 


Достоинства и недостатки кислотных и щелочных аккумуляторов 


Типы аккумуляторов: 


Качества 


аккумуляторов 
зд р . кислотные | 


щелочные 


—^ 
а 


Достоинства |1. Допускаот кратковременно 


большие разрядные токи, 
чем щелочные аккумуляторы 
. Напряжение в процессе раз- 
ряда понижается только на 
15% напряжения. свежезаря- 
женного аккумулятора 
Имеют более высокий (75%) 
по сравнению с щелочными 
аккумуляторами коэффици- 
ент полезного действия. 

. Допускают частичный ре- 
монт. 


рю 


(60) 


Допускают разряд до лю- 
бого напряжения 

Проще в обслуживании 
Превосходят кислотные по 
сроку службы 

Не требовательны к каче- 
ству воды (можно исполь- 
зовать чистую питьевую 
воду) 


. Не чувствительны к переза- 


рядке 
Превосходят кислотные по 
числу (25) ватт-часов, при- 


КЕЕ ЕЕЕ 


а о г ре ре 


ходящихся на 1 кгвеса ак- 
кумулятора (вместо 10—20 
у кислотных аккумулято- $ 
ров) Ў 
7. Выдерживают длительное ый 
хранение в незаряженном Ў 
СОСТОЯНИИ Е 
. Имеют меньший вес на еди- 
ницу емкости 
. Превосходят кислотные по 
механической прочности 
10. Менее чувствительны к ко- 
ротким замыканиям 


о. * 98 


— 


напряжения 1,8 в на одну меньшие разрядные токи; 


Недостатки: т Допускают. разряд только до | 1. Допускают кратковременно " 
‹ банку. чем кислотные Н 


2. Требуют более тщательного | 2, Напряжение понижается Я 
ухода, чем щелочные в процессе разряда на 33% 3 
3. Отличаются меньшим сроком напряжения свежезаряжен- Я 
службы по сравнению со ного аккумулятора ). 
щелочными 3. Имеют более низкий (45%) Е 
4. Требуют для приготовления по сравнению с кислотны- % 
электролита дистиллирован- ми аккумуляторами коэф- Р 
ной или чистой дождевой фициент полезного. дейст- } 
ВОДЫ Вия з 
5. Не допускают перезарядки 4. Не подлежат ремонту : 


6. Уступают щелочным акку- 
муляторам по числу ватт- ? 
часов, приходящихся на’ 
і кг веса аккумулятора и по 
весу на единицу емкости 

7. Портятся при длительном 
хранении в разряженном со- 
стоянии 

‘6. Уступают щелочным по меха- Е 1 

_ нической прочности Е 

9. Оказывают вредное воздей- ) 
ствие на аппаратуру = 


и 


2 


наь 


с-з 


«Крона ВЦ», марганцево-цинковые элементы типа 1,6-ФМП- 
у-3,2 («Сатурн»), элементы 316 и батареи типа 3,7-ФМЦ-0,5 
(старое название КБС-Л-0,5). Кроме перечисленных источников 
переносные транзисторные приемники питают от ртутно-цинковых 
(РЦ) и медно-магниевых элементов. 

- Основные характеристики некоторых типов герметичных никель- 
кадмиевых аккумуляторов, ртутно-цинковых и марганцево- 
пинковых элементов и батарей, а также их размеры и вес приведены 
в таблицах 1.2 —- 1.8. 


Указания го эксплуатации герметичных 
никель-кадмиевых аккумуляторов 


Герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи по- 
ступают в продажу отформированными и разряженными, поэтому 
перед употреблением их необходимо зарядить (рис. 1.5-а и табл. 
1.2) при температуре воздуха не ниже --18°С и не выше -[35” С. 
Перезаряжать аккумуляторы и батареи 
не рекомендуется, поэтому, если герме- 
тичный аккумулятор проработал мень- 
ше нормальной длительности разряда, 
то его подвергают неполному заряду. 
Во избежание вспучивания, разгермети- 


аккумулятора нельзя превышать нор- 
мальные значения зарядного тока и дли- 
тельности заряда. | 
Аккумуляторную батарею 7Д-0,1 
можно заряжать не только от сети пере- 
менного тока, как показано на рис. 1.5, 
но и от источников постоянного напря- 
жения, например, автомобильного акку- 
Рис. 1.5 мулятора напряжением 12 вольт. Схе- 
а) `Схема простейшего выпрями- ма подключения батареи 7Д-0,1 к 12- 
аа Се А вольтовому аккумулятору приведена на 


12-вольтового акумулятора с ак- = 
и о ака, РИС, 1.5-6. Резистор К сопротивлением 


для заряда последней - 330 ом служит ДЛЯ уменьшения тока 


до 15 ма в начале заряда и ограни- 

чения напряжения на батарее 7Д-0,1 до 9 вольт в конце заряда. 

Следует внимательно следить за тем, чтобы герметичная бата- 

рея не разряжалась до напряжения менее одного вольта на аккуму- 

лятор, так как отдача батареей полной разрядной емкости вызывает 
«переполюсовку» и выход батареи из строя. | - 

Максимально допустимым током разряда дискового аккумулято- 

ра при нормальных температурах считают ток, численно равный 

половине номинальной емкости, т. е. 30 ма для аккумуляторев 

типа Д-0,06, 50 ма для аккумуляторов Д-0,1 и 100 ма для аккуму- 
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Основные характеристики некоторых типов герметичных дисковых, цилиндрических и прямоугольных 
никель-кадмиевых аккумуляторов | 


Характеристики 
Д-0,06 Д-0,1 
Нормальный зарядный ток, ма 6 10-12 
Длительность нормального за- 15 15 
ряда, час 
Номинальный ток разряда, ма 6 12 
Длительность разряда, час 10 10 
Интервал рабочих температур, | +-5--4-35 | -5---35 
о 
С 
Остаточная емкость после 0,042 (‚07 
30 суток саморазряда, 2-4 
Размеры 
ширина (диаметр), мм 15,7 20 
высота, мм 6,2 -—— 6,6 6,6-6,9 
длина, мм — — 
Вес, г 3,42 6,56 


Примечания: 


1. Входящие в обозначения герметичных никель-кад- 
миевых аккумуляторов и батарей цифры и буквы означают: 
а) первые цифры — число последовательно соединенных 
аккумуляторов; 6) следуемые за первыми цифрами буквы: 
Д — дисковый, Ц — цилиндрический, КН — кадмиево-нике- 
левый, НК — никель-кадмиевый, Г — герметичный; в) сле- 
дуемые за буквами цифры — номинальную емкость в ам- 
перчасах. 

2. Номинальную емкость аккумулятор отдает при нор- 
мальном токе разряда и положительных температурах. При 
температуре —10°С аккумулятор отдает приблизительно 
половину номинальной емкости. 


з аргаа еа со РИИ Ету УВЕ: я 
А ОК РВОМ 


Типы аккумуляторов 


Д-0,2 ЦНК -0,2 ЦНК-0,45 ЦНК-0 ,85 КНГ-1,5 
20 20 45 85 150 
20 15 15) 15 15 
20 20 45 85 200 / 
10 10 10 10 7,5 
-4-5--4-35 | —5----40 5-45 | -5-—--40 — 
0,14 0,14 0,32 0,50 1,05 
27 14 14 14 14 — 15 
9,7——=10,3 24,5 50 — 69 —— 71 
26 5. с == 35 -- 35,5 
15,5 15 23}. 41 92 —— 98 


Зу 


3. Номинальное напряжение каждого из приведенного 
в табл. 1.2 герметичных аккумуляторов равно 1,25 в, а ко- 
нечное напряжение — 1,0 в. | 

4. Отрицательным полюсом в дисковых аккумуляторах 
является крышка, а в цилиндрических — корпус. 

5. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. Фактиче- 


‘ский срок хранения некоторых образцов аккумуляторов 


превышает гарантийный срок в несколько раз. 

6. Гарантийный срок службы — 100 циклов заряд — 
разряд для аккумуляторов типов Д-0,06 и Д-0,2 и 50 цик- 
лов для остальных аккумуляторов, приведенных в таблице. 
Срок службы цилиндрических аккумуляторов составляет 
100-—300 циклов. Фактический срок службы нормально 
эксплуатируемых дисковых аккумуляторов может достигать 
500 циклов. 
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ляторов Д-0,2. Следует, однако, иметь в виду, что при таких 
ускоренных разрядах аккумуляторы отдают только 0,6 — 0,9 своей. 
номинальной емкости. В морозную погоду (при температурах 
0 _:.— 15° С) дисковые аккумуляторы отдают еще меньше энергии — 
от 0,4 до 0,6 номинальной емкости. 

Разряжать аккумуляторную батарею 7Д-0,1 рекомендуют 
током, не превышающим 10 ма. 

Таблица 1.3 


Размеры и вес некоторых типов 
герметичных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей 


Размеры, мм 


Тип батареи ширина или Е 
диаметр высота длина | 
| 
ТД -0,1 23—24 61,4-—62,2 — 60 
2Д-0,2 27 22,5 -— 29 
ЭКНГЦ-0,2 18 75 — 50 
5ЕНК-0,2 27,5 24 87 117 
ТЕ БК -0,45 33 99 56 350 
125 НК-0,85 46 15 Т1 739 > 


Таблица 1.4 


Данные ртутно-цинковых элементов пуговичной серии 


| а 
аботы (час) при х 
| Солротивлене | Р температуре Номинальз оран 
Тип элемента тбрую разря- | |" емкость, ность, 
жается эле- 4-20-= а-ч мес, 
мент, ом 0° С 50° С 
і й } 1 
РЦЗ 120 8 24 0,25 12 
РЦ55 120 15 50 0,5 30 
РЦбЗ 60 12 27 0,5 18 
РП65 59 15 53 1,0 18 
РЦ73 40 12 32 1,0 17 
РЦ75 40 15 55 1,5 30 
РЦ83 25 12 35 1,5 18 
РІ85 95 15 55 9,5 30 


Примечания: 

1. Э. д. с. ртутно-цинкового элемента равна 1,36 в. 

2. Начальное напряжение пуговичного элемента при температуре 20° С 
составляет 1,25 в, а конечные напряжения при температурах 20° —– --50° и 
0° С соответственно 1,0 и 0,9 в. 

3. Ртутно-цинковые элементы хорошо сохраняются. Длительность хране- 
ния большинства типов элементов составляет 18 и более месяцев. Хранить 
элементы рекомендуют при’ температурах не выше 30° С в помещениях с уме- 
4. При низких температурах (ниже 0° С) ртутно-цинковые элементы ра- 
ботают плохо. | 


14 


— 


‚Нижней рабочей температурой дисковых аккумуляторов счи- 
тают температуру —20° С. 

С увеличением числа циклов заряд-разряд емкость акку- 
мулятора уменьшается. Согласно заводским техническим усло- 
виям после истечения половины срока службы допускается умень- 
шение емкости аккумулятора на 20%. | 

Хранят герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы в раз- 
ряженном состоянии в сухих проветриваемых помещениях с тем- 
пературой -- 10 - 4-35? С. 

В заключение следует отметить, что соединять аккумуляторы 
типа Д-0,06 в батареи можно только после предварительного отбора 
их по емкости и конечному напряжению. Если не выполнить этого 
требования, то при разряде батареи аккумуляторы разрядятся не 
до одного и того же напряжения и, следовательно, при последующем 
заряде некоторые из них получат излишнее количество энергии. 


Таблица 1.5 


Максимальные размеры и вес ртутно-цинковых элементов. 


Максимальные 
Тил элемента Серия _ диаметр, высота, вес, 
мм мм г 

РНИИ миниатюрная 47 5,0 0,5 
РЦЗ » 6 3,5 0,45 
РЦ15 » 6,3 6,0 0,85 
РІЗІ у е5 3,6 ЕЗ 
РЦЗ2 у 11,0 3:5 1,3 
РЦ53 пуговичная 15,6 6,3 4,6 
255 » 15,6 12.5; 9;5- 
РЦ57 цилиндрическая 16,0 17,0 15,0 
РЦ59 » 16,0 50,0 42 0 
2063 пуговичная 21,0 7,4 10,5 
РЦ65 » 21,0 1909 —= 
РЦ7З » 255 8,4 роде 
РЦт75 у 25,5 1375 27,0 
2182 пуговичная с двойным 

корпусом 30,1 94 30,0 
РЦ83х холодостойкая 30,1 9,4 28,2 
РЦё4 пуговичная с двойным а 

корпусом | 30,1 14,0 45,0 
РИ85х холодостойкая 30,1 14,0 39,5 
РЦ9З цилиндрическая 31,0 60,0 17,0 


Примечания: 

1. Все перечисленные в таблице элементы, за исключением холодостой- 
ких, предназначены для работы в интервале температур от 0° до 50° С. — 

2 Элементы холодостойкой серии работоспособны в интервале температур 
—30-:- + 50° С. 
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Таблица 1.6 


Основные характеристики пуговичных марганцево-цинковых элементов 


—4 


Размеры, мм 
Емкость, Номинальный | Сохран- 


Вес, 
Тип элемента а-ч разрядн. ток, ность, 2 
ма мес. диаметр высота 
МЦ -1к 0,1 2:2 15 15,6 6,6 4,1 
МЦ-2к 0,3 2,2 15 21,0 4,4 8,2 
МЦ -Зк 0,4 10,0 15 25,5 8,4 14,5 
МЦ-4к 0,9 10,0 15 30,1 9,4 21,5 


П римечание. Напряжение пуговичного марганцево-цинкового элемен- 


та равно 1,5 в. 


Краткие сведения 0б элементах 316 и 373 


Используемые для питания ряда транзисторных приемников 
элементы 316 и 373 («Сатурн») представляют собой сухие цилиндри- 


ческие элементы электрохимической системы цинк — двуокись 
марганца. 


Основные их электрические характеристики (при температуре 
+ 20° С ~ --25°С и прерывистом режиме разряда), а также раз- 
меры и вес приведены в таблице 1.7. 


Те азбильизисалы Г 


Элементы 
Основные характеристики 


316 373 
Начальное напряжение, в 1,52 1,55 
Напряжение в конце разряда, в 0,9 - 0,85 
Сопротивление внешней цепи, ом 300 5 
Продолжительность работы свежеизготовленного 

элемента не менее, час. 130 —- 
Гарантийный срок хранения, мес. | 9 18 

‚ Диаметр, мм 13,5 — 14,5 32 — 34. 
Высота, мм 49,0 — 50,5 58 — 61,5 
Вес не более, г 20 115 


Краткие сгедения о батареях типа ФМЦ 


Марганцево-цинковые батареи типов 3,7-ФМЦ-0,5 и 4,1-ФМЦ: 
0,7 (старые названия КБС-Л-0,5 и КБС-Х-0,7) состоят из трех 
последовательно соединенных стаканчиковых элементов. Основ: 
ные. электрические характеристики, размеры и вес батарей при- 
ведены в таблице 1.8. | 
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` Таблица 1.8 
ЗБЕ ЛЕЕ ЫБА АЕНА САО НЕ о иертеедьх 


Тип батареи 


Основные характеристики 
| 3,7-ФМЦ-0,5 4,1-ФМИ-0,7 


а ЕЕ 


Начальное напряжение батареи, в З=: 4,1 
Напряжение в конце разряда, в | 2,0 2,0 
Сопротивление внешней цепи, ом 10,0 10,0 
Гарантийный срок хранения, мес. 6 8 
Начальная емкость, 2-4 0,5 0,7 
Емкость в конце срока хранения, а-ч 0,27 — 
Длина, мм 63 63 
Ширина, мм 292 22 
Высота, мм 67 : 67 
Вес, г : 160 ° 160 


Краткие сведения о батареях типа «Крона» 


Широко распространенные батареи типа «Крона ВЦ» представ- 
ляют собой воздушно-цинковые батареи со щелочным электро- 
литом. Напряжение батареи — 9 в, сопротивление внешней цепи— 
900 ом, размеры: 16 х 26 х 49 мм, вес — 40 г. При нормальной 
эксплуатации батарея может работать 60 часов. 

Батарея «Крона ВЦ» хорошо сохраняется — емкость ее через 
полгода хранения почти не уменьшается, через Ў месяцев она со- 
ставляет 0,5, а через 12 месяцев — 0,5 начальной емкости. | 


Внутреннее сопротивление источника тока 


Каждый гальванический элемент и аккумулятор оказывает 
прохождению тока некоторое сопротивление, называемое внут- 
ренним сопротивлением (К.) источника тока. Чем больше э. д. с. 
поляризации! и чем хуже проводят электрический ток электролит, 
электроды и другие элементы конструкции источника тока, тем 
больше его внутреннее сопротивление. | 

Питать транзисторный приемник от элемента или батареи 
с большим внутренним сопротивлением невыгодно по трем причи- 
нам. Во-первых, это исключает возможность полностью использо- 
вать запасенную источником энергию. Во-вторых, приводит к бо- 
лее сильной зависимости напряжения и емкости источника питания 
от величины разрядного тока. В-третьих, угрожает опасностью 
возникновения искажений или самовозбуждения усилительных сту- 
пеней приемника из-за образования связи между ними через общий 
источник питания. | | 

При выборе последнего следует учитывать, что: 


1 Поляризацией называют явление изменения потенциалов электродов в ре: 
зультате протекания через источник питания постоянного тока. 
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1) внутреннее сопротивление гальванического элемента ИЛИ вас 


аккумулятора зависит от его конструкции, размеров и степени раз- 
ряженности; чем больше размеры источника тока: и чем меньше он 
разряжен, тем меньше его внутреннее сопротивление (Ю„): прак- 
тикой установлено, что к концу разряда Р, элемента или батареи 
увеличивается в 3 4 раза; представление о величине Р, дают 
следующие цифры: на частоте 20 гу внутреннее сопротивление бата- 
реи «Крона ВЦ» равно 12 ом, внутреннее сопротивление батареи 
КБС-Х -0,7—17,5 ом и внутреннее сопротивление никель-кадмие- 
вого аккумулятора КН-10—0,025 ом; | а 

2) внутренние сопротивления гальванических элементов и батя. 
рей намного больше внутренних сопротивлений аккумуляторов той 

же емкости; 

3) внутренние сопротивления галетных эле: 
ментов больше внутренних сопротивлений ста- 
канчиковых; — 

4) внутренние сопротивления элементов 
и батарей изменяются с частотой, поэтому их 
относят к реактивным элементам схемы. Мак- 
симального значения достигает полное внутрен- 
нее сопротивление на низших частотах. 


ес В заключение несколько слов об изме- 
измерения внутрен- Рении Ки. | 
него сопротивления Существует несколько способов. измерения 


химического источ- внутреннего сопротивления химических источ- 
Вика тока ников тока. Наиболее простым из них является 
способ, основанный на определении изменения 
напряжения при увеличении тока через источник. 
Процесс измерения заключается в следующем. 


Собирают схему, изображенную на рис. 1.6, где №, — внутрен- 


вее сопротивление источника тока, В — нормальное для данного 
источника сопротивление нагрузки (таблицы 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 и1.8), 
и записывают первое показание вольтметра (И). Затем вводят в схе- 
му (посредством выключателя В) сопротивление нагрузки № изапи- 
сывают второе показание вольтметра (Ц). После этого определяют 


12] 
искомую величину по формуле: №, = = ЦА. 
2 


Восстановление емкости разряженных марганцево- 
цинковых элементов и. батарей 


Теория и опыт показывают, что элементы, не подвергавшиеся 
глубокому разряду! и воздействию повышенной температуры, мож- 
но многократно регенерировать, т. е. восстанавливать утраченную 
ими емкость. Регенерацию лучше осуществлять не постоянным, 


* То есть неразряженные до напряжения менее 0,7 в. . 
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изображенным на рис. 1.7 асимметричным переменным током 
астотой 50 гц. = 

Регенерируют разряженные, а также не бывшие в употреблении 
лементы и батареи следующим образом. 

Собирают схему однополупериодного выпрямительного устрой- 
ва (рис. 1.8), заряжают элемент (батарею) до напряжения 2 п ВОЛЬТ, 
с ИМПУЛЬСЫ 

заряда 
24 ` 


Импульсы разряда 


Рис. 1.7. Асимметричный переменный Рис. -1.8. Схема однополупериод- 
| ток частотой 50 гц ного выпрямителя для заряда. галь- 
ванических элементов и батарей 


Где п — число последовательно соединенных гальванических эле- 
ментов. В качестве вентиля используют германиевый или кремние- 
вый сплавной диод типа ДТА - ДТЖ, Д226Б — Д226Д или им 
подобный. Заряд ведут в течение не менее 16 мин, сообщая элементу 
или батарее емкость, равную приблизительно 1,2 емкости, отдан- 
вой источником во время последнего разряда. Затем подзаряжен- 


лее 


Рис. 1.9. Схема выпрямителя для заряда «Кроны», «3,7-ФМИ-0,5» и дру- 
гих батарей напряжением 4,5 и 9,0 вольт 


ный элемент или батарею отключают от выпрямителя и выдерживают 
его в ненагруженном состоянии в течение нескольких часов. Посла 
ЭТОГО подзаряженный источник питания подключают к приемнику 


или к другому устройству. 


Схема другого выпрямителя для подзаряда батарей «Крона» 
3,7-ФМИ-0,5 и других источников питания напряжением 4 Э 
и 9,0 в приведена на рис. 1.9. Конденсаторы С; и С, (бумажные 
типов КБ, КБГ-М или металло-бумажные типов МБМ, МБГИ, 
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МБГО) должны быть рассчитаны на напряжение 250 -:. 400 в. Дио-} 
ДЫ Д, и Д, — типа ДУЖ. Номинальные емкости и рабочие напря-! 
жения конденсаторов С; и С, соответственно 20 -:. 40 мкф и 208. 
Пользуясь этими выпрямителями, следует иметь в виду, что. 
включать его в сеть можно только после присоединения к гнездам 
«>, «> регенерируемой батареи. Если не сделать этого, то можно | 
вывести из строя (пробить) конденсаторы Сз и С.. Е" 
Для увеличения срока службы батареи «Крона» заряжать ее. 


нужно не после полного разряда, а по истечении 3 -+.5 часов ра- 
боты. 


Питание транзисторных приемников 
от термоэлектрогенераторов 


| 
| 
| 

Для питания ламповых батарейных радиоприемников ой 
на-47», «Родина-52», «Искра» и других в 1953 году был разрабо- 
тан и выпущен промышленностью термоэлектрогенератор ТГК-3. 
Наименее надежным узлом его оказался вибропреобразователь, 
поэтому большинство сохранившихся к настоящему времени термо- о 
электрогенераторов непригодно для питания ламповых приемников. 
Однако если в ТГК-3 исправны термобатареи (анодная, развиваю- 
щая’напряжение 2 в при токе 2 а, и накальная, дающая напряжение 
2 в при токе 0,5 а), то такой генератор можно успешно использовать 
лля питания в домашних условиях транзисторных приемников. 
Подготовка термоэлектрогенератора заключается в отключении 
вибропреобразователя от анодной термобатареи и последователь- 
ном соединении термобатарей. 

Если керосиновая лампа, являющаяся источником тепловой 
энергии для термоэлектрогенератора, не используется для осве- 
шения, то получить требуемое напряжение питания приемника 
можно регулированием интенсивности пламени. Если же лампа 
одновременно с обогревом термоэлектрогенератора освещает поме- | 
щение, то необходимое напряжение питания можно получить под- | 
бором сопротивления резистора, включаемого последовательно | 
с термоэлектрогенератором. | 

Нитать транзисторные приемники от ТГК-3 выгодно и удобно, | 
так как термоэлектрогенераторы не требуют ухода и больших зат- 
рат на топливо, устойчивы в работе, дают стабильное напряжение 
и не боятся коротких замыканий. 
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ЖӨЖ ОЖИЛА 


1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ 
В ЦЕПЯХ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТРАНЗИСТОРА 


Для понимания работы усилителей, генераторов и других. 


устройств на полупроводниковых приборах необходимо правильно 
представлять себе механизм работы транзистора. Полагая, что уст- 
ройство плоскостного полупроводникового триода известно читате- 
лю, рассмотрим некоторые вопросы физики работы транзистора как 
усилительного элемента. = 
На рис. 2.1 условно показан разрез плоскостного транзистора 
структуры р—и—р и два источника питания ЁБ; и Бе. Первый 
ключен в прямом направлении и поэтому уменьшает напряженность 
Н, электрического поля в эмиттерном переходе, а второй присое- 
винен в обратном направлении, увеличивая тем самым напряжен- 


ность Н поля в коллекторном переходе. Благодаря высокой. 


концентрации дырок! в эмиттере и уменьшению сил поля, препят- 
ствующих переходу их в базу, часть дырок преодолевает потенциаль- 
ный барьер? и переходит в среднюю область кристалла, т.е. в базу. 
Чем выше (в известных пределах) напряжение источника питания 
Б., тем сильнее уменьшается напряженность Не» внутреннего 
поля эмиттерного перехода и, следовательно, тем больше дырок 
переходит из эмиттера в базу. Одновременно с дырками, но в обрат- 
ном направлении, т. е. из базы в эмиттер, переходят электроны. 
Оба эти тока протекают в одном направлении, так как поток электро- 
нов, направленный навстречу потоку дырок, не ослабляет, а, на- 
сборот, усиливает его. 


1 Дыркой называют свободное место в кристаллической решетке полупровод- 
ника, образующееся в результате ухода со своей орбиты (например, под действием 
тепла) одного из валентных электронов. Таким образом, дырку можно рассматри- 
вать как частицу с зарядом, равным по величине и обратным по знаку заряду 
электрона. Под действием электрического поля дырки перемещаются подобно 
свободным электронам, но т. к. дырка представляет собой частицу с положитель- 
ным зарядом, то направление ее движения противоположно направлению движе- 
вия электронов. 

°2 Потенциальным баоъером электронно-дырочного перехода называют раз- 
ность потенциалов р- и я-областей полупроводника. | 
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Для облегчения уяснения протекающих в транзисторе пре 
цессов предположим, что в базу введены (или, иначе, инжектирф им 
ваны) четыре дырки Г, 2, 8, 4. Совершенно очевидно, что с посту ( 
лением их в базу положительный заряд эмиттера уменьшается аря, 
четыре единицы, а положительный заряд базы увеличивается нЕ 
такую же величину. В результате этих изменений электрическа&.. | 
неитральность полупроводника нарушается и между эмиттерой 
и его выводом, а также между базой и ее выводом: мгновенно во 28 


никают электрические поля, которые выбрасывают из эмиттере 
во внешнюю цепь электроны 5, 6, 7, 6 и вытягивают в базу из внеш ' 


ЗЫЕ 
лек 


ней цепи электроны 9, 1/0, 11, 12. | ко 
Эмиттерный Коллекторный Е Е" 

переход переход ан 

| а ич 

Эмиттер | База Коллектор эр‹ 


Рис. 2.1. Структура плоскостного. транзистора и процессы, происходя- 
щие в нем 


Таким образом, инжектирование в базу четырех дырок вызы- Е, 
вает упорядоченное перемещение четырех зарядов, т. е. электри- 
ческий ток в замкнутой цепи эмиттер. — база. — источник питания 
Б». Этот ток, обозначенный на рис. 2.1 буквой / с индексом Э, на- 
зывают током эмиттера“. 

Поскольку втянутые в базу электроны 9, 10, 11, 12 стремятся 
занять места поближе к инжектированным дыркам 1, 2, 5, 4, в 
объеме базы образуются парные носители противоположных заря- 
дов. Концентрация их максимальна у эмиттерного перехода и мини- 
мальна у коллекторного, поэтому возникшие пары дырка-элект- 
рон перемещаются в сторону коллектора. В процессе этого так 


> Ток эмиттера в транзисторе структуры р-п-р образуется не только за счет 
упорядоченного движения дырок из эмиттера в базу, но и за счет встречного дви- вх 
жения электронов из базы в эмиттер, но эта вторая составляющая тока эмиттера 


мала, т. к. концентрация примесей в базе во много раз меньше концентрапии ег 
примесей в эмиттере. 
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‘азываемого диффузионного! движения дырок и их спутников 
прфлектронов) некоторые из них рекомбинируют, т. е. исчезают (на- 
Ир имер, дырка 2 и электрон 10). | 5 
туп Следует иметь в виду, что перемещение парных носителей 
1 Нарядов в базе не означает возникновения в промежутке эмиттер — 
г н ллектор тока, т. к. результирующий заряд пары дырка — элект- 
Ка равен нулю. | 
РОЈ Предположим, что к коллекторному переходу приблизились 
ВОЗ и пары носителей зарядов: дырки (13, 14, 15) и электроны {16, 
ер4т, 18). Созданное источником питания Бк электрическое поле 
НВ коллекторном переходе таково, что его силы втягивают дырки 
‚ коллектор и препятствуют переходу в него электронов 16, 17, 18. 
ак как при этом положительный заряд базы уменьшается на три 
анницы, а положительный заряд коллектора соответственно уве- 
ичивается, то между базой и ее выводом, а также между кооллек- 
Ором и его выводом возникают электрические поля, силы которых 
збрасывают из базы во внешнюю цепь электроны 16, 17, 18 и втя- 
изают из внешней цепи в коллектор электроны 19, 20, 21. 

Таким образом, инжектирование из эмиттера в базу четырех 
арок вызывает также упорядоченное перемещение трех (т, е. 
=ньшего числа) зарядов в цепи база—коллектор— источник пита- 

ня Б.. Этот ток, обозначенный на рис. 2.1 буквой / с индексом К, 

азывают током коллектора. В выводе базы он протекает в направ- 

=нин, противоположном току /. 
Так как одновременно с втягиванием «эмиттерных» дырок“ 

з базы в коллектор в том же направлении перебрасываются и соб- 

зенные («базовые») дырки, а в противоположном направлении 

аиболее быстрые электроны коллектора, то считают, что ток Ах 
остоит из двух составляющих: управляемого тока Гку, представ- 
жошего собой поток «эмиттерных» дырок из базы в коллектор, 
неуправляемого тока /„, представляющего собой поток «собст- 
венных» дырок базы в коллектор и поток «собственных» электро- 
`вов коллектора в базу. я 
= Из изложенного можно сделать следующие выводы: 

НЯ 1. Причиной появления токов в цепях эмиттера, базы и коллек- 
а тора являются напряжения, приложенные к эмиттеру — базе и 
базе — коллектору транзистора. | 
Е: 2. Ток эмиттера транзистора структуры р—п—р состоит из 
Бух составляющих: управляющего тока /»у (рис. 2.2), представ- 
ЯУ зяюшего собой поток дырок из эмиттера в базу и неуправляющего 
ИУ тока /.ну, представляющего собой поток электронов из базы в 
ТУ иттер. 

АК 


ет 1 Диффузией называют самопроизвольное выравнивание концентрации ве» 


И- щества. 
ра 2 То есть тех дырок,. которые находились ранее в эмиттере, а затем были 


йи впрыснуты в базу. 
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алое атоме ААШ 


У АА ғ; 


ника питания Б, (поэтому его и называют неуправляемым), но зато 
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Если обозначить отношение 
1 
Р А 


через ү, то управляющий ток можно представить в виде 
Т5у == 1/5, 
а неуправляющий в виде 


Тэну = 15 (1 — т). 


Ток Гьну не оказывает влияния на ток коллектора, а тольк 
нагружает источник питания в цепи эмиттер — база, поэтому ег 
желательно уменьшать 
Осуществляют это пр 
изготовлении транзисто 
ра путем увеличения эф 
фективности эмиттера. 

Ток Г/,у во много ра 
превышает ток Г.ну, по 
этому на практике счи 
тают, чтерийяе Гу: 

3. При движени 
дырок в материале баз 

‚токи во внешних це 
Рис. 2.2. Составляющие токов эмиттера, кол- пях транзистора отсутст 
| лектора и базы вуют; они появляютс 
только в моменты пере- 


сечения дырками и электронами одного или обоих электронно- 
дырочных перехолов. 


| деа 
4. Если обозначить отношение? 4 через. и, то ток коллек- 
е 0 


тора можно представить в виде суммы 
Г; = 00/5 55 коз 


а управляемый ток коллектора в виде произвеления 


` Неуправляемый ток коллектора Г, называемый также тепло- 
вым или температурным током, слабо зависит от напряжения источ- 


находится в сильной зависимости от температуры, резко увеличи- 
раясь при ее повышении. Ток АЉ, не производит полезной работы, 


2 Отношение /„,:/, называют эффективностью эмиттера. 
? Это отношение называют коэффициентом у 


силения транзистора по постоян- 
ному току в схеме с общей базой. 


и. 


а, наоборот, приносит вред, дополнительно нагревая коллектор- 
вый переход, поэтому его стараются уменьшить. 

5. В выводе базы протекает ток, равный /,— /‹. Если бы в 
объеме базы не происходила рекомбинация, ток коллектора был бы 
равен току эмиттера и, следовательно, ток базы полностью отсут: 
ствовал. Чем меньше отличается ток коллектора от тока эмиттера, 
т. е. чем меньше ток базы, тем лучше транзистор. Отсюда следует: 
ток базы — это своеобразный показатель несовершенства транзисто- 
ра и его нельзя считать управляющим фактором. 

В заключение следует отметить, что хотя ток в базе между эмит- 
терным и коллекторным переходами не протекает, в целях упроще- 


Э Бе 


Рис. 2.3. Условное прелставление Рис. 2.4. К разъяснению физической 
токов транзистора сущности усиления 


вия объяснений физических процессов можно допускать, что пос- 
тоянный ток эмиттера разделяется в базе на два тока: относительно 
большой ток коллектора /; (рис. 2.3) и меньший ток базы 5. 

Что касается физической природы усиления сигналов с помощью 
транзистора, то ее представляют в следующем виде. 

При вводе в цепь эмиттер — база источника усиливаемых 
сигналов (рис. 2.4), а в цепь коллектора нагрузки, например, ре- 
зистора №,, поток дырок, вводимых из эмиттера в базу, а следова- 
тельно, и число дырок в коллекторном переходе, изменяется. Если 
полярность сигнала такова, как показано на рис. 2.4, то сопротив- 
ление коллекторного перехода уменьшается. и поэтому болыпая 
часть напряжения источника питания Б, приходится на нагрузку 
К‚, при перемене же знаков напряжения сигнала на обратные 
число дырок, проникающих в коллекторный переход, уменьшается, 
следовательно, его сопротивление увеличивается и напряжение 
источника питания Б, перераспределяется так, что большая его 
часть приходится уже на транзистор. Таким образом, на нагрузке 
Р. образуется напряжение, изменяющееся в такт с изменениями 
напряжения в цепи эмиттер — база. Оно и представляет собой 
выходное (усиленное) напряжение. Чем больше напряжение истсч- 
ника питания Б, и чем значительнее изменения сопротивления 
коллекторного перехода, тем больше выходное напряжение. 


25 


и ли ОИК АК МОЕ 


ла 
$; 


Е: 
ў 
ў 
| 


соко О Те А 


= 
гг 


О Е 


4>. 
р 


ое авио А: ПЕШАЕ а 


МЕСИ 


96-7 7ҳАВ 


пв дажа авы 


4, о ч в. > =. 
нн ром 7 


р Не. СУС. СИИ 


2.2. ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ И ВХОДНЫЕ ЦЕПИ 


качестве антенн в транзисторных приемных устройствах 
используют одиночные провода длиной от нескольких до 40 метров, 
штыри, рамки и встраиваемые- внутрь приемников ферритовые* 
‘антенны. Последние два типа относятся к классу магнитных антенн, 


т. е. антенных устройств, реагирующих на магнитную составляю- 


щую электромагнитного поля. 
Несмотря на то, что приемные ферритовые антенны уступают 


обычным наружным антеннам по количеству извлекаемой из радио- | 


волн энергии, они получили широкое распространение благодаря 
своей компактности, направленным свойствам и меньшей чувстви- 
тельности к индустриальным помехам. 


Катушка Ферритойыш стержень 
сёязи 


реа = 


| `Лоловины | 
 контуонои катушки 


Рис. 2.5. Устройство простейшей ферритовой антенны 


Устройство ферритовой антенны показано на рис. 2.5. Қак 
видно из рисунка, антенна состоит из ферритового стержня круг- 
лого или прямоугольного сечения? и надетых на него катушек. 
Для того, чтобы в процессе налаживания приемника можно было 
перемещать катушки вдоль стержня, их наматывают на подвиж- 
ные каркасы. 

°_ Обычно катушки длинноволнового и средневолнового диапа- 
зонов делят на две равные части и наматывают каждую половину 
на отдельном каркасе. Қатушку связи (рис. 2.5) укладывают виток 
к витку на каркасе, располагаемом приблизительно в середине 


1 Ферритами называют ферромагнитные материалы, обладающие относи- 
тельно высокой магнитной проницаемостью (порядка десятков, сотен и тысяч 
гс/э) и чрезвычайно высоким удельным сопротивлением (порядка единиц и десят- 
ков мегом на см). 

2 
стандартные ферритовые сердечники марок 100НН, 600НН и 400НН, 1009НН 
и 600НН. 


Применение на коротких волнах ферритов с меньшей номинальной маг- 
нитной проницаемостью м объясняется тем, что в ферритах с большими значе- · 


ниями р (ферритовые сердечники марок 1000НН и 600НН) потери при увеличе- 
нии частоты растут быстрее, чем в ферритах с меньшими значениями И {ферри- 
товый сердечник марки 100НН). 
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Для приема коротких, средних и длинных ролн применяют соответственно _ 


минчан 


ыы 


(м - 


‘стержня или размещают на одном каркасе вместе с одной из половин 


катушки длинноволнового диапазона. 

Половины антенных катушек средневолнового. диапазона вы- 
полняют в виде однослойных катушек со` сплошной (виток к витку) 
или распределенной (с принудительным шагом) намоткой, а катуш- 
ки длинноволнового диапазона наматывают внавал. Контурные 
катушки располагают на расстояниях не менее 5 мм от краев 
стержня. 

Каркасы (гильзы) для катушек средне- и длинноволнового 
диапазонов изготовляют из полосок тонкого прессшпана или бума- 
ги длиной 190 -: 230 и шириной 15-25 мм, а каркасы кату- 


шек коротковолнового диапазона — из полистирола ИЛИ. фторо- 


пласта — 4. 

Склеивание каркаса ина- 
мотку катушек производят 
непосредственно на феррито- 
вом стержне. Однако для 
того, чтобы склеенный каркас 
с катушкой свободно переме- 
щшался вдоль стержня, перед 
склеиванием гильзы на стер- А д 


Катушка 
связи 


жень наматывают виток к вит- Рис. 2.6. Схемы простейших входных кон- . 


ку белую № 40 или тонкую туров приемника 

суровую нитку. После изго- 

товления антенной катушки нитку сматывают, получая таким 
образом между каркасом и стержнем необходимый зазор. 

Во избежание резкого (в несколько раз) уменьшения доброт- 
ности антенной катушки не следует располагать ее, а также торвы 
стержня, рядом со стальными деталями, например, с корпусом 
громкоговорителя, блоком конденсаторов переменной емкости, 
крышками переменных резисторов и др. 

Неработающие катушки лучше закорачивать, так как остав- 
ление их незакороченными уменьшает добротность других (рабо- 
тающих) катушек. 

Вместе с конденсатором переменной емкости антенная катушка 
образует входной контур (рис. 2.6), настраиваемый на принимае- 
мую радиостанцию. 

Благодаря ферритовому стержню добротность катушки заметно 
возрастает и избирательность достигает значений, достаточных 
для того, чтобы исключить в некоторых случаях из приемника усн- 
литель высокой частоты. 

Процесс преобразования ферритовой антенной энергии электро- 
магнитного поля в энергию токов высокой частоты заключается 
в концентрации («впитывании») ферритовым стержнем магнитных 
линий и наведении в антенной катушке э. д. с. Чем больше магнит- 


ных линий пронизывает катушку (а это зависит от магнитной про- 


ницаемости стержня и ориентировки его в пространетве), тем зна- 


ч 
2497 
= 


У ЧСЛЕМАРУ ФУ РИЙ Е ЕОЕНЕ УК 


Я 


чительнее приращения магнитных линий за данный промежуток 
времени и, следовательно, тем большая (з соответствии с законом 
электромагнитной индукции) э. д. с. наводится в катушке", 

Так как длинные и средние волны, на которых работает боль- 
шинство радиовещательных станций, поляризованы вертикально, 
т. е. так, что Линии электрического поля направлены вертикально, 
а линии магнитного поля горизонтально, то максимального зна- 
чения э. д. с. в катушке достигает при горизонтальном положении 
ферритового стержня и направлении его оси на принимаемую радио- 
станцию. 

Если направленные свойства антенны нежелательны, то при- 
меняют антенну с Г-образным ферритовым сердечником. Послед- 
ний представляет собой систему двух тщательно пришлифованных 
и склеенных под прямым углом (клеем БФ-2) ферритовых стержней, 
Располагают такой сердечник вдоль граней прямого угла футляра 
приемника. 

Антенная катушка может размещаться либо равномерно по всей 
длине Г-образного сердечника, либо состоять из двух половин, 
каждая из которых настраивается своим отдельным конденсатором. 
В последнем случае на оба стержня наматывают катушки связи 
и небольшую дополнительную катушку, с помощью которой изме- 
няют диаграмму направленности антенны так, чтобы она прибли- 
жалась к окружности. 

Эффективность любой антенны, в том числе и ферритовой, 


‘оценивают отношением _Э. Д.С индуктированной электромагнит- 


ной волной в антенне, к напряженности поля в месте приема. Чем 
больше действующая высота антенны, тем лучше, так как тем боль- 
ше удаленных станций может принять приемное устройство. 

Действующая высота обычной наружной антенны зависит от 
ее геометрических размеров и распределения тока в ней, а дейст- 
вующая высота ферритовой антенны, как это следует из приводи- 
мой ниже формулы | 
бра 

А ) 


о 


определяется площадью сечения ферритового стержня (5), эффек- 
тивной проницаемостью стержня (из), длиной принимаемой 
волны (А) и числом витков антенной катушки (0). | 

При 5 = 176,7 мм?, рф = 65 гс/э, ш = 80 витков и А = 320 м 
действующая высота ферритовой антенны равна всего лишь 0,018 м, 
что на много меньше действующих высот штыревой антенны и оди- 
ночных вертикальных проводов. 


1 Для устранения влияния на катушку электрической составляющей поля 
ферритовую антенну часто экранируют, т. е. заключают в тонкостенную латунную 
или алюминиевую трубку, разрезанную вдоль образующей так, чтобы экран. не 
представлял собой короткозамкнутый виток. 
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В случае необходимости действующую высоту антенны, а сле- 
овательно, и дальность приема, можно заметно увеличить, если 
оединить две или три обычных ферритовых антенны последователь- 
но (рис. 2.7-а) или параллельно (рис. 2.7-6). Для получения от 
двойной или тройной антенны максимальной э. д. с. необходимо 
правильно (так, как показано на рис. 2.7-а и -6) соединить между 
Бобой антенные катушки и укрепить стержни параллельно на не- 
большом расстоянии друг от друга. Изображенная на рис. 2.8 
двойная антенна обладает не только большей (приблизительно 


1,4 раза) действующей высотой, но и более высокой (по сравнению 
ри- © одностержневой антенной) избирательностью. е 216 
ед- : Существуют и некоторые другие способы увеличения действую- 
ых ЕЙ высоты ферритовых антенн, например, применение сердечника 
ей. Е" 
ра Е \ 
Е 
ей Е 
ин, аг я 
8 Я 


== н м. 


ис. 2,7. Последовательное (а) и параллельное (6) Рис. 2.8. Схема 
соедивения антенных катушек двойной феррито- - 
вой антенны 


с переменным сечением или с немагнитным зазором, увеличение 
диаметра и длины сердечника и другие. аар 

При обращении с ферритовыми стержнями следует всячески 
оберегать их от механических, тепловых и магнитных воздействий, 
так как при падениях и ударах сердечники нередко раскалывают- 
са, а при воздействии на них повышенной температуры (свыше 110° С) 
и сильных постоянных магнитов теряют свои ценные свойства-магни- 
толиэлектриков. | 

В случае отсутствия ферритового стержня сердечник для ан- 
тенны можно изготовить из негодных (поврежденных) стержней". 
Для этого их разбивают на куски и растирают в порошок. Затем 
подогревают небольшое количество силикатного клея и, добавив в 


«7 

0 вего две-три щепотки буры, тщательно размешивают полученную 
смесь. После: этого выливают смесь клея и буры в сосуд с размельчен- 

Е? вым ферритом, размешивают массу и плотно наполняют ею заранее 

м, приготовленную трубку из бумаги соответствующей длины и диа- 

и. Метра. В заключение помещают трубку со смесью в духовку Или 
в какую-нибудь подогреваемую металлическую коробку и после 
окончательного затвердения клея снимают старую бумагу и обер- 

є тывают стержень одним-двумя слоями чистой бумаги. 

оля - 

УА \ Такой самодельный сердечник, конечно, уступает по своим основным свой- 


ствам промышлевным образцам, но временно использовать его можно. 
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Расколовшиеся ферритовые стержни склеивают клеем БФ-2 
К-88 или эпоксидной смолой. Перед склеиванием куски стержня 
тщательно очищают от грязи и жира, а затем просушивают. После 
этого наносят на склеиваемые поверхности тонкий слой клея и вы- 


сушивают его при комнатной температуре. В заключение вторично. 


наносят клей, немного подсушивают его и, соединяя склеиваемые 
части, прогревают стержень при. температуре 40 2 70° С в течение 
30 -:. 40 часов. 

Как отмечалось уже в первом разделе, между антенной и пер- 
вой ступенью усилителя высокой частоты (или преобразователем) 
включают высокочастотное устройство, называемое входной цепью. 
Назначение последней — выделять из всех сигналов, принятых 
антенной, сигналы принимаемой станции и ослаблять сигналы дру- 


] 


Рис. 2.9. Схемы входных цепей с наружной электрической антенной 


гих мешающих станций. Для выполнения этой функции во вход- 
ную цень вводят один, два или более колебательных контуров. 


Кроме избирательных свойств входная цепь должна. обладать и 


другими качествами, например, пропускать заданную полосу час- 
тот, хорошо сопрягаться с контуром УВЧ или гетеродина пре- 
образователя частоты, ослаблять влияние смены антенн на входной 
колебательный контур и обладать более или менее постоянным 
коэффициентом передачи напряжения во всем диапазоне прини: 
маемых частот. | 

В подавляющем большинстве транзисторных приемников 
входные цепи выполнены в виде одноконтурных колебательных 
систем. Схемы их с электрическими и ферритовыми антеннами при- 


ведены на рис. 2.9 и 2.10. Из рисунков видно, что связь колебатель- 


ного контура с электрической антенной может быть непосредствен- 
ной (рис. 2.9-а), емкостной (рис. 2.9-6) и индуктивной (рис. 2.9-8 
и г), а связь колебательного контура с нагрузкой — емкостной, 
трансформаторной (рис. 2.9-г) и автстрансформаторной (рис. 2.9-в). 

Передача входной цепью сигналов от антенны к первой сту- 
пени приемника осуществляется следующим образом (рис. 2.11). 


При пересечении антенны электромагнитными волнами по катуш- 


ке Г. д протекают токи высоких частот, которые создают переменное 
магнитное поле. Изменяющийся магнитный поток пронизывает ка- 
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тушку Г, ив ней, в соответствии с законом электромагнитной ин- 
дукции, наводится переменная э. д. с. Так как катушка Ё, соеди- 


нена с конденсатором С, то в замкнутой цепи /„С возникает ток 


высокой частоты ік. Протекая по виткам катушки, заключенным 
между точками А и В, ток і, создает на них падение напряжения, 
которое и является выходным напряжением рассматриваемой вход- 
ной цепи. | 

Так как амплитуда тока в контуре, а следовательно, и падение 
вапряжения на участке АВ, достигают максимума при совпадении 


частоты принимаемой станции с собственной частотой колебатель-_ 


вого контура, то данная входная цепь обладает избирательными 
свойствами, выраженными тем резче, чем больше добротность кон- 


Рис. 9.10. Схемы входных цепей с внутренней ферри- Рис. 2.11. Схема 
товой антенной входной цепи и про- 
цессы, протекаю- 

щие в ней 


ЕЗ 


тура. Для того, чтобы малое входное сопротивление транзистора, 
шунтирующее контур, не уменьшало сильно его добротность, ка- 
тушку /„ присоединяют к базе—эмиттеру не полностью (база со- 
елинена не с точкой Б, а с точкой А). 


2.3 УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (УВЧ) 


Транзисторный УВЧ представляет собой устройство, усили- 


вающее с помощью полупроводникового триода подводимые к нему 


высокочастотные колебания. Основное назначение УВЧ — повыше- 
вие реальной чувствительности и избирательности приемника по 
зеркальному каналу. Кроме того, УВЧ предназначается для ослаб- 
ления влияния друг на друга контуров гетеродина и входной цепи, 
создания более благоприятных условий для работы преобразова- 
теля частоты и уменьшения связи гетеродина с антенной. 

Выполняют УВЧ по схемам с общими эмиттером, базой и кол- 
лектором. Первые обладают большим коэффициентом усиления 
по мощности при наименьшем уровне собственных шумов, вторые 
более устойчивы в работе, третьи отличаются высоким входным 
сопротивлением. 

К УВЧ прелъявляют определенные требования. Важнейшими 
ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ: 
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усиление сигналов в заданной полосе частот в возможно боль 
шее число раз без заметных искажений; 

обеспечение заданной избирательности по зеркальному каналу 

высокая стабильность работы; 

минимальный уровень собственных шумов; 

простота в изготовлении, налаживании и эксплуатации. 

УВЧ делят на две группы: апериодические (рис. 2.12) и изби аст 
рательные (рис. 2.13). Первые не перестраиваются, усиливая сиг 
налы в широкой полосе частот. Вторые перестраиваются в преде 
лах заданного поддиапазона или настраиваются на фиксированну: 
частоту и усиливают (более эффективно, чем первые) сигналы в от 
носительно узкой полосе частот. 


ин, 


і 


Рис. 2.12. Принципиальная схема Рис. 2.18. Схема простейшего 
апериодического усилителя вы- избирательного усилителя высо- 
сокой частоты. кой частоты на транзисторе 


В ламповых радиоприемниках апериодические УВЧ применя- 
ются сравнительно редко. В транзисторных же они нашли более 
широкое применение не только в усилителях высокой, но и про- 
межуточной частоты. 

Как видно из приведенной на рис. 2.12 схемы, апериодический 
УВЧ состоит из гасящего резистора Р,, высокочастотного транзис- 
тора, нагрузочного резистора К, и источника питания. Усиливаемо 
напряжение (/„ подводят к базе-эмиттеру, а усиленное (ус сии- 
мают с коллектора-эмиттера. 

Работает апериодический усилитель следующим образом. Про- 
текающий по цепи (плюс источника питания, эмиттер, база, резис- 
тор А,, минус источника питания) постоянный ток создает на эмит- 
терном переходе небольшое постоянное падение напряжения, об- 
ращенное плюсом к эмиттеру*. Благодаря этому напряжению из 
эмиттера в базу непрерывно вводится некоторое постоянное число 
дырок. я 

При подаче на вход ступени напряжения высокой частоты 
число дырок, вводимых в базу, изменяется и сопротивление коллек- 


1 Такой способ установления режима работы транзистора называют смеше- 
нием фиксированным током базы. 
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оль горного перехода начинает колебаться вокруг своего среднего зна- 


жодное напряжение в 
— 30 раз. 


љясняется частотными 


Вис. 2 15. Схема апериодическо- 

В усилителя высокой частоты 

корректирующей индуктив- 
ностью 


ниток к витку проводом 
Резистор типа ВС или МЛТ. 


зистором Р, и транзистором. 
Таким образом, между кол- 
ектором и эмиттером транзис- 
вра создается переменное на- 
ряжение, изменяющееся 
Эму же закону, что и входное 

апряжение. Величина напря- 0 ее) 


Зия на выходе превосходит рис. 2.14. График зависимости коэф- 
10 -- фициента усиления апериодического 


ения. (см. 2.1). Так как напряжение О», источника коллекторного 
зитания делится резистором К» и транзистором на две части, то при 
Бменении числа дырок в базе, а следовательно, и в коллекторном 
грехоле напряжение Ик, непре- | 
гывно распределяется между ре- | 


К 


Гарон молеа ути знн 


ПО 


УВЧ на транзисторе от частоты 


Недостатком усилителя, со- 

анного по схеме рис. 2.12, является непостоянство коэффициента 
виления (рис. 2.14). Уменьшение его с ростом частоты сигнала 
свойствами транзистора и шунти- 


рованием нагрузочного резистора 
Кг входным сопротивлением смеси- 
теля. Так как последнее имеет ем- 
костной характер и поэтому умень- 
шается с увеличением частоты, то 
коэффициент усиления на высших 
частотах поддиапазона меныше чем 
на низших. Чем больше сопротивле- 
ние резистора №, тем сильнее умень- 
шается с ростом частоты коэффи- 
циент усиления ступени. По этой 
причине в усилителях, рассчитанных 
на прием коротких волн, сопро- 
тивление резистора уменьшают до 
0-22 ои | 

Для подъема частотной характе- 
ристики апериодического УВЧ в о&- 
ласти высших частот последовательно 
с резистором Аз включают корректи- 
рующий дроссель высокой частоты Ск 
(рис. 2.15). Последний наматывают 
ПЭВ 0,15 -:. 0,18 на высокоомный 


В избирательных усилителях в качестве нагрузки используют 


1 Вместо сопротивления Ю, = 2,2--2,7 ком, рекомендуемого при приеме ' 


длинных и средних волн. 


= А. Почепа, П. Панасюк 
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висимости от способа включения контура резонансные УВЧ деля 


аа 


ния протекает постоянный ток, который создает между эмит 


колебательные системы. Усилитель, содержащий в коллекторно 
цепи один колебательный контур, называют резонансным, а усил 
тель с более сложной колебательной системой!— полосовым. В за 


=. : 
№; 


Е 
| Выхо 
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Рис. 2.16. Схемы резонансных УВЧ с непосредственным (а), трансформаторным 


(б), автотрансформаторным (6) и двойным автотрансформаторным (2) вклю- 
чением контура 


на усилители с непосредственным (рис. 2.16-а), трансформаторны 
(рис. 2.16-6) автотрансформаторным (рис. 2.16-в) и двойным авто 
_ трансформаторным (рис 
2.16-г) включением кон 
тура. 

Работает резонанс 
ный УВЧ следующи 
образом. По цепи (рис. 1 
2.17): минус источника 
коллекторного питания 
резистор К,, база тран 
Рис. 2.17. Схема резонансного усилителя высо- ЗИСТОра Т, эмиттер 

кой частоты и процессы, происходящие в ней транзистора Г}, корпус 
плюс источника пита 


тером и базой транзистора Т, постоянное падение напряжения 


1 Например, с цепью, состоящей из двух или большего числа связанных | 
колебательных контуров. ве: 
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рно | = : | - те 20 - - 
‘илуобходимое для начальной инжекции дырок в базу. Начинал 


и. } момента подачи на вход схемы напряжения ивх высокой частоты, 
исло дырок, вводимых в базу, а следовательно, и коллекторный 
эк, изменяются. Постоянная составляющая пульсирующего кол- 
екторного тока /„ протекает по цепи: плюс источника питания, 
эрпус, эмиттер транзистора Т,, коллектор транзистора Т,, катушка 
минус источника питания, а переменная составляющая к, по 


эй же цепи и дополнительно через катушку /; и конденсаторы 
:, С?) контура. Протекая через показанный отдельно на рис. 2.18 
олебательный контур, токи /к И /„, создают на нем падение напря- 


ения. Сопротивление, оказываемое кон- 
Хром постоянной составляющей /„,, очень 
зло, поэтому весьма малым оказывается 
постоянное падение напряжения на кон- 
уре. Падение же напряжения, вызванное 
гременной составляющей /к„ в случае на- 
тройки контура /,, /., С,, С, в резонанс, 
остигает значений, превышающих ампли- 
входного напряжения в десятки раз. 
ясняется это тем, что сопротивление 
ура при резонансе превышает сопро- Г 
ивление катушки Г, постоянному току 
о много раз. - я 
Е ный контур усилителя 
Әбразующееся на контуре (между точ- высокой Частоты, схема 
зми А и В) напряжение высокой частоты которого приведена на 
елится катушкой Ё; и конденсаторами рис. 2.17 
С., С. на три части. Часть, снимаемая 
конденсатора С,, является выходным (усиленным) напряжением. 
Кек видно из рис. 2.16, оно подается на базу транзистора Т, не- 
посредственно, а на эмиттер — через конденсатор С, относительно 
Вольшой емкости. 


Неполное включение контура в коллекторную цепь транзис- 
нс тора Т., осуществляемое присоединением коллектора к точке А, 
{им и неполное включение контура во входную цепь транзистора Т,, 
ис. осуществляемое с помощью конденсаторов С; и С,, обеспечивают 


1 


72у 
бъя 
Жонту 


| Рис. 2.18. Колебатель- 
НЫМ 


пка межкаскадное согласование, необходимое для увеличения коэф- 
ия, фициента усиления ступени и получения заданных полосы пропус- 
ан- кания и избирательности. | 
тер Особенностью избирательных транзисторных усилителей яв- 


ус, ляется неустойчивость их работы и склонность к самовозбуждениго. 
та- Это характерное свойство транзисторных УВЧ объясняется тем, 
ит- ето в отличие от усилителя на пентоде в транзисторном усилител : 
ия, выходная цепь сильнее воздействует на входную через коллекторные 
емкость и проводимость. 
ме Для устранения или ослабления этой нежелательной Е 
” ней савт связи в транзисторных резонансных и полосовы 
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усилителях с фиксированной настройкой применяют нейтрализаюве 
цию или коррекцию внутренней обратной связи с помощью внеш 
них нейтрализующих или корректирующих цепей, а в диапазоне». 
ных УВЧ используют транзисторы с малой обратной проходной т 
проводимостью или применяют каскодные схемы. ЕЛ 
Схема ступени УВЧ с нейтрализацией приведена на рис. 2.19 92 
На ней С, Г, — колебательный контур; Ск, Юн — элементы цеп и" 
внешней обратной связи; Сок, Сок — коллекторные емкость и пре 
водимость; С. А,— элементы развязывающего фильтра. 
Для облегчения уяснения принципа нейтрализации на рис 
2.20 приведена выборочная схема. Из нее видно, что части АВ и ВЈ 


Эмиттєр 


Рис. 2.19. Схема ступени УВЧ Рие. 2.20. Выборочная схема, пояс- 
с мостиковой нейтрализацией няющая принцип нейтрализации 


контурной катушки, коллекторные емкость Сох и проводимости 
Сох, а также конденсатор Сх и резистор Юз образуют мост. В одно? 
диагонали его действует выходное (между точками Д и А), а в дру 
гой входное (между эмиттером и базой) напряжение. Как известно" 
из электротехники, в случае сбалансирования мостовой схемь т”. 
входная цепь не получает энергии от выходной, следовательно 
в рассматриваемой схеме при условии равенства произведени 

сопротивлений накрест лежащих плеч внутренняя обратная связь йз 
нейтрализуется. К сожалению, полное устранение зависимости ®® 
входного тока от коллекторного напряжения, т. е. нейтрализация, ® 
осуществляется в данной схеме только на одной частоте. = 


тъ 
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2. 4. ГЕТЕРОДИНЫ Бр 

са1 
Гетеродином называют маломощный генератор колебаний высо- 
кой частоты, используемый в супергетеродинном приемнике для 
преобразования (обычно понижения) частот принимаемых сигналов. 
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Транзисторные гетеродины строят по тем же схемам, что и лам- 
лизаовые, т. е. по схеме с трансформаторной (рис. 2.21-а), автотранс- 
неп эрматорной (рис. 2.21-6) н емкостной (рис. 2.21-6) обратной свя- 
азон о. Ее лакт транзисторы преимущественно по схемам с общим 
днойшиттером и с общей базой. Первая позволяет получать большее 
гиление мощности, а вторая отличается меньшими изменениями 
2.13850 дного и выходного сопротивлений при изменении температуры 
цен питающих напряжений. 
про Для получения устойчивой генерации в.заданном диапазоне 
эстот в гетеродинах применяют транзисторы с высокими гранич- 
риб вин частотами например, германиевые диффузионные триоды ти- 
: Ре 11401, 11422, П423, ГТЗО9А -- ГТЗО9Е и др. 


ис. 2.21. Схемы гетеродинов С трансформаторной (а), автотрансформаторной 
(6) и емкостной (е) обратной связью 


Важнейшими требованиями, предъявляемыми к гетеродинам, 
ляются: 

|) генерирование колебаний с минимальным числом гармоник; 

2) постоянство амплитуды и частоты колебаний в возможно 
лее широком диапазоне изменений температуры и питающих 


зпряжений; 

Ст! 3) отсутствие или слабо ре кешая зависимость генерируе- 
ной он мощности от частоты. 

ру Идею получения незатухающих колебаний проще всего уяс- 
тнеееть, если предварительно рассмотреть процесс разряда конденса- 
>м Фора через катушку. 

но Как известно, сообщение одиночному замкнутому контуру 


чий = ехоторого запаса энергии приводит при известном соотношении 
язь Между параметрами контура к возникновению в нем электрических 
сти ®олебаний. Частота их не зависит от количества энергии, ввгден- 
ия, ғой в контур, и определяется только его параметрами, т. е. индук- 
ивностью катушки, емкостью конденсатора и в очень незначитель- 

Бой степени активным сопротивлением контура. 
Колебательный разряд конденсатора представляет процесс 
преобразования электростатической энергии заряженного конден- 

сатора 


е .., О. 
ля | и 
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где С — емкость конденсатора, ; 
О. — напряжение на конденсаторе, 


т КОН 

в энергию магнитного поля катушки. Е-. 

ШУГ 
и, 


где Г, — индуктивность катушки, 

1 — ток в катушке, | 
и наоборот. Если бы в колебательном контуре отсутствовало а 
тивное сопротивление и энергия не излучалась в окружающее пр 
странство, то это преобразование происходило бы без потерь эне 
гии и, следовательно, возникшие колебания продолжались бы бе 


запаса энергии, введенного в контур. 

Из изложенного следует, что можно наметить два пути реше 
ния задачи получения незатухающих колебаний: 

устранить причины затухания колебаний: 

непрерывно вводить в контур в течение каждого периода тако 
количество энергии, какое терялось за предыдущий период. 

Первый путь не может быть осуществлен на практике, так ка 
в самом контуре и в окружающем пространстве всегда происходя 
потери энергии. Таким образом, остается только второй путь, за 
ключающийся в периодическом пополнении запаса энергии в кон 
туре. Для этого необходимо автоматически и вопределенные момен: 
ты времени присоединять контур к источнику питания, а затем 
отключать его. Эту важную роль и выполняет в транзисторных 
генераторах полупроводниковый триод. 


Слова «присоединять» и «отключать» не следует понимать в бук- 9“ 
вальном смысле. Транзистор, включенный последовательно с кон. к: 
туром, как бы присоединяет его к источнику коллекторного питания, < 
когда сопротивление полупроводникового триода уменьшается в 
(в транзисторах структуры р—п—0 это происходит при подаче 
на базу отрицательного напряжения) и отключает контур, когда =; 
потенциал базы становится положительным и, следовательно, со- п: 
противление транзистора возрастает до большой величины. д 

Таким образом, транзистор выполняет роль регулятора подачи э 


энергии от источника коллекторного питания к контуру. 

Процесс самовозбуждения транзисторного генератора можно 
представлять в следующем виде. При присоединении источника 
питания к зажиму — Ок, и корпусу, с которым соединен положи- 
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тельный полюс коллекторной батареи р 2.21-а), конденсатор С 
контура Г.С заряжается через транзистор" до некоторого напряже- 
вия (/. , получая при этом от источника питания энергию 


си? 
с === 


т 


5. 


Так как к конденсатору присоединена катушка /, то он начи-. 
’ вает разряжаться через нее и напряжение на нем изменяется по 

шривой Ис, показанной на рис. 2.22-а. 
меньшение напряжения на конден- 
” саторе в течение промежутка О ~ Т/4 
означает, что энергия, запасенная кон- 
сатором, переходит в энергию маг- 
витного поля катушки. 

В течение промежутка О ~ Т/4 
ергии теряется мало, поэтому можно 
считать, что сумма энергий электри- 
ческого поля конденсатора и магнит- 
ого поля катушки равна первона- 
чальному запасу энергии, т. е. на- 
исать 


Си? 1}? со, 
кое ту 

Так как правая часть этого вы- 
раження представляет собой величину 
постоянную, то из написанного равен- 
ства можно сделать следующий вы- 
Вод: начиная с момента О и кончая 
моментом 7/4, в соответствии со. ско- 
ростью уменьшения напряжения ис 
ва конденсаторе происходит увели- 
чение тока і, протекающего через 


катушку /,. Изменение его во времени 
показано на рис. 2.22-6 в виде кри- 
Вой { . 

Протекая по контурной катушке, 
этот разрядный ток создает изменяю- 
шееся магнитное поле, которое наво- 
дит в катушке обратной связи Гос 


Рис. 2.22. Кривые изменений на- 
пряжений и токов в цепях тран- 
э. д.с., представленную на рис. 2.22-в зисторного гетеродина 


ка. + Цепь заряда вклтючает в себя следующие элементы схемы: плюс источника 
И- -витания, корпус, эмиттер—кол ОВ транзистора, конденсатор С, минус источ- 
ника питания. 
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‚ в контуре. 


ного тока от напряжения между эмиттером и базой частота колебаний, генери- 


кривой и. Как известно, э. д. с. индукции пропорциональна вз 
имной индуктивности М и скорости изменения тока, поэтому н 
пряжение из можно представить выражением 


бос == —М Х (скорость изменения тока і). ` 


Отсюда (а также из рис. 2.22-6) видно, что ис достигает мак 
симума в момент О, когда скорость нарастания разрядного ток 
максимальна, и становится равной нулю в момент 7/4, когда ск 
рость изменения тока і равна нулю. 


Из рис. 2.21-а видно, что катушка обратной связи присоеди 
нена к базе-эмиттеру транзистора. Следовательно, изменение э. д. с 
ёс В катушке [с должно вызывать изменения коллекторного тока 
Полагая, что схема генерирует низкочастотные колебания, можн 
считать, что ток коллектора совпадает по фазе с ная ряжением межд 
базой и эмиттеромі, поэтому его следует представить в виде криво! 
ік (рис. 2.29.г). Переменная составляющая тока коллектора і 


щая і, коллекторного тока создает на контуре переменное палени 
напряжения ик, совпадающее по фазе с током і,. Кривая и, изоб 
ражена на рис. 2.292:е, То обстоятельство, что сдвиг фаз между токо 
іх и напряжением и, равен нулю, объясняется тем, что на низких 
частотах изображенная на рис. 2.21-а схема генерирует колебания 
застота которых равна собственной частоте контура?. Поэтом 
параллельный контур 2С, включенный в цепь коллектора транзис 
тора, представляет на генерируемой частоте чисто активное сопро 
тивление. 


Зная, как» изменяется напряжение на контуре, нетрудно уста 
новить закон изменения тока і;, вызванного в контурной катушк 
переменным напряжением ик. Предполагая (как и раньше), что ак- 
тивное сопротивление катушки равно нулю, и зная, что ток в цепи, 
содержащей индуктивность, отстает от напряжения на 90°, кривую 
тока й, следует представить в том виде, в каком она изображена 
на рис. 2.22-ж и соответственно ей кривую ә. д. с. ео, индуктиро- 


ванную током / в катушке обратной связи — в виде кривой ео, 
показанной на рис. 2.29-з. Сопоставление кривых тока і, появив- 
шегося в катушке Г, в результате разряда конденсатора, и тока і’, 


вызванного в той же контурной катушке коллекторным токсм, 
показывает, что оба тока совпадают по фазе; следовательно, тран- 
зистор и источник питания поддерживают колебания, возникшие 


! В действительности на высоких частотах первая гармоника коллекторного 
тока отстает от напряжения между эмиттером и базой. 


2 На высоких частотах вследствие отставания первой гармоники коллектор- 


руємых транзисторным гетероднном, не совпадает с собственной частотой контура. 
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- Так протекает процесс самовозбуждения в течение промежут- 
ка О—Т/4. Дальнейшее развитие его иллюстрируют рис. 2.22 
и 2.23. На последнем условно показаны изменения переменных со- 
ставляющих токов и напряжений в течение промежутков 7/4 _-. 
7/2, Т/2 --З/АТ и З/АТ + Т. Для обозначения нарастающего тока 
используется символ 5 і, а для обозначения уменьшающегося то- 
ка — символ -> і, Увеличивающиеся и уменьшающиеся напряже- 
вня показаны на рисунке соответственно в виде знаков (/ {и (7 }. 

Рассмотрение этих рисунков показывает, что транзистор дей- 
ствительно выполняет роль коммутирующего элемента. Когда про- 
исходит заряд конденсатора С (рис. 2.23-в), на базу подается нарас- 
тающее отрицательное напряжение, следовательно, сопротивление 


тг 
5, 


ранзистора уменьшается и он как бы присоединяет контур к источ- 


т 
из 
з зі 


МЕ). 23. Упрощенные схемы транзисторного гетеродина и-изменения напряже- 
Я ний и токов в его цепях 


вику питания. В те же моменты, когда происходит разряд конден- 
катора (рис. 2.23-а), отрицательное напряжение на базе уменынает- 
ся, сопротивление полупроводникового триода увеличивается и, 
следовательно, транзистор «отключает» контур. 

Из рис. 2.23 также видно, что ток коллектора не препятствует 
переходу положительных зарядов с одной обкладки конденсатора С 
на другую. Действительно, ни на одной из схем не показан случай 
одновременного увеличения или уменьшения токов і; и і. Когда 
г. увеличивается в одном направлении (рис. 2.23-а), токі, направ- 
ленный ему навстречу, уменьшается. С переменой направления 
тока коллектора меняется и направление тока в катушке. Поэтому, 
когда ток і увеличивается в обратном направлении (рис. 2.23-6), 
ток ий, протекающий ему навстречу, уменьшается. 

Из рис. 2.23 следует далее, что при работе генератора перемен- 
ные напряжения на базе и коллекторе сдвинуты по фазе на угол, 

авный 180°. Действительно, из рис. 2.23-а следует, что одновре- 
енно с ростом положительного напряжения на базе происходит 
увеличение отрицательного напряжения на коллекторе (напряжение 
на коллекторе, точнее, напряжение между коллектором и эмитте- 
РОМ Икол == — (к, -- Ик (рис. 2.21-а). На рис. 2.23-6 показано умень- 
шение положительного напряжения на базе; но в это же время 
вследствие снижения ик происходит и уменьшение отрицательного 
напряжения на коллекторе. И, наконец, в течение промежутка 
5/4Г —- Г, когда на базе увеличивается отрацательное напряжение 
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(рис. 2.23-в), на коллекторе (вследствие роста ик в противополож- 
ном направлении) уменьшается отрицательное напряжение, т. е. 
как бы растет положительное напряжение. 

Изложенное выше приводит к заключению, что транзистор- 
ный генератор по существу представляет усилитель собственных 
колебаний. Усиление напряжения, приложенного к базе-эмиттеру, 
создает в контуре незатухающие колебания, стабильные по частоте 
только в том случае, если соблюдаются условия баланса фаз и балан- 
са амплитуд. Это означает, что колебания; вызванные приложением 
к эмиттеру-базе напряжения и», должны после всего цикла пре- 
образования, показанного на рис. 2.22, создать между базой и эмит- 
тером напряжение и», не отличающееся от из ни фазой, ни ам- 
плитудой. При правильном присоединении концов катушки обрат- 
ной связи условие баланса фаз всегда соблюдается. На практике 
обычно не задумываются над тем, как включить катушку обратной 
связи, так как в случае отсутствия генерации по причине непра: 
вильного присоединения катушки проще поменять местами ее кон- 
цы, чем определять по направлениям витков полярность индукти- 
рованной в ней э. д. с. 

Что касается второго условия, то оно выполняется при доста- 
точных коэффициентах усиления и обратной связи. :° 

Способность той или иной транзисторной схемы генерировать 
колебания удобно определять по характеру реактивных сопротивле- 
ний, включенных между электродами транзистора. Если реактивное 
сопротивление, включенное между коллектором и базой, противо- 
положно по знаку реактивным сопротивлениям, включенным между 
двумя другими парами электродов, т. е. между коллектором и эмитте- 
ром и между базой и эмиттером, то при достаточных коэффициента 
усиления и обратной связи схема будет генерировать. Если же 
это условие не соблюдается, то возбудить схему не удастся. 

Элементы схемы рис. 2.21-а, не упомянутые при описании про- 
цесса самовозбуждения, выполняют следующие роли: е 

1) резисторы А, и Р, образуют делитель напряжения, с помощью 
которого на резисторе А; образуется постоянное напряжение, не- 
обходимое для начальной инжекции дырок в базу; 

2) конденсатор С;, шунтирующий резистор К, уменьшает 
сопротивление переменному току между точками А и В и таким 
образом позволяет передать большую часть напряжения с катушки 
обратной связи на базу-эмиттер транзистора; 

З) конденсатор С, отводит от источника питания переменную 
составляющую коллекторного тока. 

Практические схемы транзисторных гетеродинов сложнее при- 
веденных на рис. 2.21, так как в них помимо рассмотренных ос- 
новных элементов входит ряд дополнительных — конденсаторы 
сопряжения, подстроечные, блокировочные, резисторы, обеспечи- 
вающие устойчивость работы схемы, коммутирующие устройства 
: др. 
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В заключение несколько слов о стабильности частоты гетеро- 
ДИНОВ. Е 

Вследствие нестабильности параметров колебательного контура 
и полупроводникового триода частота колебаний, генерируемых тран- 


зисторным гетеродином, не остается постоянной. Наибольшее влия- 


ние оказывают на нее такие дестабилизирующие факторы, как из- 
менения окружающей температуры и питающих напряжений. 


Так как уход частоты гетеродина вызывает ряд нежелательных . 


явлений, например, появление искажений, снижение громкости, 
а в некоторых случаях даже полное пропадание звука, то вопросу 
стабильности частоты уделяют серьезное внимание. 

Наиболее простыми и доступными средствами уменьшения 
ухода частоты являются выбор правильного режима работы тран- 
зистора, стабилизация питающих напряжений, применение в дета- 
лях контуров добротных материалов, рациональный монтаж схемы, 
присоединение параллельно конденсатору настройки контура 
тикондового конденсатора", правильный выбор величины обрат- 
ной связи и коэффициента включения контура в цепь коллектора. 


2.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 


Преобразованием частоты называют процесс изменения ее пу- 
тем наложения на преобразовываемое колебание вспомогательного 
вапряжения другой частоты и детектирования результирующего 
колебания?. Этот процесс, называемый также гетеродинированием, 
нашел широкое применение в радиоприемной и измерительной 
технике. 

Систему, в которой происходит изменение частоты указанным 
способом, называют преобразователем частоты (ПЧ). 

Существенно необходимым элементом любого устройства, пре- 
образовывающего частоту, является нелинейное сопротивление, 
т. е. сопротивление, не подчиняющееся закону Ома. В транзистор- 
ных преобразователях частоты таким сопротивлением является 
полупроводниковый триод. | 

Схема, дающая общее представление об устройстве и состате 
преобразователя частоты, показана на рис. 2.24. Из рисунка видно, 
что основными элементами ПЧ являются: 


1 Тикондовый конденсатор отличается от обычных тем, что его температур- 
вый коэффициент емкости отрицательный, поэтому он компенсирует изменения 
емкости контура, вызванные колебаниями температуры. 

* При сложении двух синусоидальных напряжений разной частоты амплитуда 
результирующего напряжения непрерывно изменяется, так как в одни моменты 
времени складываемые колебания совпадают по фазе, а в другие, наоборот, нахо- 
дятся в противофазе. 

Явление периодического усиления и ослабления результирующего коле- 
бания называют биениями. 

Таким образом, преобразование частоты представляет собой процесс обра- 
зования и детектирования биений. 
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1) источник вспомогательных колебаний, представляющий 
собой маломощный транзисторный генератор (гетеродин).; 

2) транзистор, выполняющий роль смесителя колебаний; 

3) колебательный контур СЁ, являющийся нагрузкой; 

4) источник питания коллекторной цепи. 

Приведенная на рис. 2.24 схема ПЧ представляет собой упро- 
щенную схему преобразователя частоты с отдельным гетероди- 
ном. Достоинствами такого преобразователя являются простота 
налаживания и возможность выбора для каждого транзистора наи- 
выгоднейшего режима работы. Преобразователи с отдельным гете- 
родином стабильны в работе, вносят небольшие искажения и по- 


сетио анаг карра т 0) 
Напряжение преодразовы- |, о: 
баемои частоты (НП ч) у“ 

Ф; Е 


дспомогатель - | 
ных коледаниі | 

_ (ИВА) 
Рис. 2.24. Упрощенная схема транзисторного преобразователя частоты 


этому используются преимущественно в высококачественных при- 
емниках и в приемниках, имеющих коротковолновые диапазоны. 

Кроме этого типа преобразователей на практике используются 
преобразователи с совмещенным гетеродином, называемые также 
геиерирующими преобразователями. В эти устройства входит толь- 
ко эдин транзистор, который выполняет две роли: генерирует вспо- 
могательные колебания и смешивает их с принимаемыми сигналами. 
Уровень нелинейных искажений в таких преобразователях выше, 
а стабильность работы ниже, чем в преобразователях с отдельным 
гетеродином, поэтому генерирующие преобразователи используются 
в недорогих переносных приемниках. | 

Из рис. 2.24 видно, что источник напряжения преобразовывае- 
мой частоты (т.е. источник сигнала) и гетеродин включены после- 
довательно в одну и ту же цепь: цепь база-эмиттер. С корпусом 
соединяют либо точку А (рис. 2.25-а), либо точку В (рис. 2.95-6). 
В первом случае напряжение принимаемого сигнала (Н.П.Ч.) 
подают (относительно корпуса) на базу, а напряжение гетеродина — 
на эмиттер. Во втором случае, т. е. при соединении с корпусом 
точки В, оба напряжения подают на базу. Наибольшее распрост- 
ранение получила схема рис. 2.25-а, так как она более стабильна 
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в работе и в ней в меньшей степени влияют друг на друга цепи 
гетеродина и принимаемого сигнала. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к преобразова- 
телям частоты, являются: устойчивость работы, достаточные коэф- 
фициент усиления’ и избирательность, низкий уровень шумов 
и искажений, малое потребление тока от источника питания. 

В. преобразователях частоты, так же как и в УВЧ, используют 
высокочастотные транзисторы с граничной частотой, превышаю- 
шей наиболее высокую частоту принимаемых сигналов. В преобра- 
зователях промышленных приемников нашли применение герма- 
ниевые диффузионные транзисторы типов П401 -- П403, ПАПА, 
1422, 423, ГТЗО9Г и другие. 


МЕ | бе 
а ! | Выход 


Гетеродин Око 
АЕ + 


Магзар 
Рис. 2.25. Варнан- Рис. 2.26. СА Ра орно преобразо- 
ты схем соединения вателя частоты с отдельным гетеродином 
гетеродина с кор- 
пусом Принципиальная схема транзисторно- 


го преобразователя частоты с отдельным 
гетеродином приведена на рис. 2.26. Входящие в эту схему эле- 
менты выполняют следующие роли. 

Конденсатор С, — разделительный; он пропускает к базе тран- 
зистора принимаемые сигналы и преграждает путь постоянному 
току от минуса источника коллекторного питания через резистор К, 
к источнику сигналов. 

Резисторы В, и №, являются элементами делителя напряжения, 
с помощью которого на базу транзистора подается необходимое 
напряжение смещения". 

Транзистор Т выполняет роль смесителя колебаний. 

Резистор Ю. стабилизирует режим работы транзистора. 

Конденсатор С, уменьшает падения напряжений сигнала и гете- 
одина на резисторе К.. 


р 
1 Коэффициентом усиления преобразователя частоты называют отношение 
напряжения промежуточной частоты на его выходе к напряжению сигналов высо- 
кой частоты на входе. 
2 Напряжение смещения снимается с резистора 1. 


і 


| 


Тр — трансформатор высокой частоты, с помощью которого 


напряжение гетеродина вводится в цепь база-эмиттер транзистора Т. 
„Конденсатор С, и катушка Г, образуют колебательный контур, 
настроенный на разностную частоту ў. — |+, где Ё — частота 
гетеродина, р — частота сигнала. 
Г. — вторичная обмотка трансформатора, с которой снимается 


напряжение разностной (промежуточной) частоты. 
Для облегчения уяснения 


сущности преобразования частоты 


0 


Рис. 2.28 


а) Зависимости крутизны кривой 
ОАВСДМ (рис. 2.27) от напряжения 


Рис, 2.27. Зависимость тока коллек- между базой и ' эмиттером, 6) кри- 
тора от напряжения между базой И вая изменяющегося с частотой гетеро- 


дина напряжения между базой и эмит- 
эмиттером тером от временни 


целесообразно обратиться к рис. 2.97, на котором приведена зави- 
симость тока коллектора і, транзистора Т (рис. 2.26) от напряже- 
ния между эмиттером и базой. Как видно из рисунка, крутизна $ 
кривой АВСДМ, характеризуемая отношениями ВЕ: АЕ =: ВЗ 
Да : СС ..., непрерывно возрастает. Следовательно, если предста- 
вить зависимость ее от напряжения из, то она будет иметь вид, 
показанный на рис. 2.28 (кривая ОМР). Располагая под этим рисун- 
ком график зависимости напряжения и гетеродина от времени ғ, 
нетрудно видеть, что напряжение гетеродина изменяет крутизну 
кривой АВСДМ и таким образом воздействует на приращения кол- 
лекторного тока. 


Процесс преобразования частоты можно теперь представлять 
в следующем виде, 
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Изменение напряжения межлу базой и эмиттером вокруг неко- 
торого исходного значения Ис-, вызывает, как это видно из рис. 2.28, 
изменение крутизны характеристики транзистора с частотой ге- 
теродина. При положительном полупериоде напряжения гетеро- 
лина (например, в момент #) крутизна характеристики увеличи- 
вается ДО Факс. а при отрицательном полупериоде (например, 
в момент 2) — уменьшается до Фуин. 

Изменения крутизны можно представить в виде колебаний 


_ идеализированной характеристики транзистора вокруг прямой ОА 


‘рис. 2.29-а). Если предположить, что эти колебания совершаются 


- 


ек 


а | | рис. 00729 


| а) Колебания идеализированной характеристики транзистора с час- 
тотой гетеродина, б) напряжение сигнала, в) изменение коллекторного 
тока под действием напряжений гетеродина и сигнала 


Ў 

так, как показано стрелками на рис. 2.29-а, то первый импульс 
тока коллектора следует изобразить большим, так как в на- 
зальные моменты рост тока коллектора вызывается двумя при- 
зинами: увеличением крутизны характеристики и приложе- 
вием к эмиттеру (относительно базы). положительного напряже- 
ния сигнала. 

Минимальное значение, которое преобретает ток коллектора 
в момент К, объясняется уменьшением крутизны характеристики 
и приложением к эмиттеру отрицательного напряжения сигнала. 
Так как частоты гетеродина и сигнала отличаются одна от другой, 
то в дальнейшем сдвиг фаз этих колебаний нарастает. Это приводит 
к уменьшению максимальных значений тока коллектора и увели- 
чению его минимальных значений. Затем, начиная с некоторого 
момента, происходит наоборот — размах колебаний тока коллек- 
тора с частотой сигнала увеличивается. В моменты, когда фазы 
колебаний напряжений гетеродина и сигнала между эмиттером н 
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базой совпадают, ток коллектора достигает наибольшего значе- 
ния из всех возможных. 

Таким образом, при одновременном изменении крутизны харак- 
теристики с частотой гетеродина [. и напряжения между эмиттером 
и базой с частотой сигнала ѓ. форма кривой тока коллектора отли- 
чается от формы кривой напряжения сигнала. Из рис. 2.29 вилно, 
что колебания тока коллектора содержат составляющую из (п0- 
казано пунктирной линией), которая изменяется с частотой ѓ.— с, 


более низкой, чем частота сигнала. 
о О а ЛЬ 
р. 15 К УЛЧ 
Ё 
Со | 
Я 
Я т 
В| | 
АЧ Е: | Аз е 


Рис. 2.30. Схема преобразовательной ступени с совмещенным гете- 
родином 


Протекая через колебательный контур, настроенный на час- 
тоту /|‹-—/с, составляющая йнч коллекторного тока создает на нем 
переменное напряжение, превышающее напряжение сигнала на 
входе преобразователя в десятки раз. Чем больше амплитуда сос- 
тавляющей [и тока коллектора и чем добротнее колебательный 
контур, тем выше выходное напряжение, а следовательно, и коз$- 
фициент усиления преобразователя частоты. 

Схема преобразовательной ступени с совмещенным гетероди- 
ном приведена на рис. 2.30. Здесь один и тот же транзистор выпол- 
няет функции гетеродина и смесителя. Входной сигнал снимается 
с катушки С, входной цепи, а напряжение гетеродина — с части АВ 
катушки Г, контура гетеродина. Оба напряжения действуют в цепи 
база-эмиттер транзистора. 

Гетеродин собран по схеме с индуктивной связью. ‚ Катушкой 
обратной связи является катушка Г... 

Для выделения напряжения промежуточной частоты в коллек- 
торную цепь включен контур С, настроенный на разностную 
частоту |. —К. 
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Резистор №, и конденсатор С, являются элементами развязы- 
вающего фильтра. А | 

Назначение конденсатора С, — пропускать сигналы высокой 
частоты с катушки Г. на базу и эмиттер и исключить возможность 
протекания постоянного тока с минусового вывода источника пита- 
вия через резисторы К., А, и обмотку Г, к плюсовому выводу. 
Если бы постоянный ток протекал по этой цепи, то вследствие того, 
=то сопротивление постоянному току обмотки [., на много меньше 
сопротивления резистора А,, постоянное напряжение между точ- 
жами Б и К было бы значительно меньше требуемого (заданного 
резисторами №, и Р.). 

Резистор К. является токостабилизирующим элементом (см. 
параграф 2.10) и одновременно источником части напряжения сме- 
шения. 

Конденсатор С, препятствует протеканию постоянного тока 
через нижнюю (по схеме) часть катушки Гл и в то же время хорошо 
связывает по высокой частоте точку А контура гетеродина с эмит- 
тером транзистора. 


2. 6. УСИЛИТЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ 


Транзисторный усилитель промежуточной частоты (сокращенно: 
УПЧ) представляет собой | -: 4-ступенный усилитель, предназ- 
ваченный для усиления колебаний промежуточной частоты и выде- 
ления из всех сигналов, О на вход УПЧ, сигналов при- 
вимаемой радиостанции. 

УПЧ выполняет в приемнике основную роль в обеспечении 
заданных усиления и избирательности. Важнейшими требованиями, . 
предъявляемыми к усилителям промежуточной частоты, являются: 

і) неискаженное и достаточное для нормальной работы детек- 
тора усиление сигналов; 

2) обеспечение заданной избирательности; 

3) устойчивость работы и нечувствительность к изменениям тем- 
пературы и питающих напряжений; 

4) минимальный уровень шумов; 

5) простота в изготовлении и настройке. 

Осуществить усиление и селекцию (отбор) полезных сигналов 
можно двумя путями: применением УПЧ, в котором усилительные 
элементы и избирательные цепи распределены по всем ступеням 

зис. 2.31-а), и использованием УПЧ, в котором избирательные 
кепи! сосредоточены в первой ступени (рис. 2.31-6), а усилитель- 
ные неизбирательные — в остальных ступенях. Промышленные 
транзисторные приемники строят по второй схеме. Причины, по 
которым этой схеме отдают предпочтение, заключаются в сле- 
дующем: 


1 Так называемый фильтр сосредоточенной селекции (сокращенно: ФСС). 
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Ами иначе в. 


е 


В транзисторных УВЧ имеется внутренняя обратная связь, 
снижающая устойчивость работы усилителя. В параграфе 2.3 от 


З Последняя 
{— ступень ступень 


Усилитель | 


Усилитель | 


--- п-т -ә и 
селектор \ селектор 
Усиление 
| ааз < ООО сы 
От преодраз обателя | е К детектору 
частоты | 3 УПЧ УЛУ | 
От преодразобателя частоты. / К детектору 
я ао пча 
) ‚Селекция Последняя 
| | | Ступень \ 
-1 -. а с | 2 
Нр еее 
1 1 
| } 


Усиление 


А-а ООМО ОРОО 


Рис. 2.31. Варианты схем построения УПЧ 


напряжения источника питания снова оказаться неустойчивой, 
Это представляет крупный недостаток особенно при массовом про- 
изводстве приемников. 

Далее. В УПЧ, построенном по схеме рис. 2.31-а, первая сту- 
пень усиливает колебания промежуточной частоты, соответствую- 
щне не только сигналам принимаемой станции, но и сигналам дру- 
гих мешающих станций. В результате этого нередко возникают 
так называемые перекрестные помехи, мешающие приему выбран- 
ной радиостанции. В усилителе же, построенном по второй схеме, 

игналы мешающих станций подавляются ФСС, и поэтому перекрест- 


ные помехи, оказывающиеся ниже уровня обычных тепловых шу- 
мов, не мешают приему. 
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ЗЬ, 
От" Фильтр сосредоточенной селекции представляет собой систему 
ри- лвух' или нескольких связанных контуров, выполненных конст- 
208 вуктивно в виде отдельного узла. Простейшим ФСС является изоб- 
ря важенный на рис. 2.32 двухконтурный фильтр. Если к приемнику 
аТЬ предъявляют повышенные требования в отношении избирательности 
ая по соседнему каналу, то число контуров фильтра увеличивают. 
ии Такой фильтр используют в качестве нагрузки преобразователя. 
_ При использовании в приемнике ФСС усилитель промежуточной 
частоты состоит из 23-х аперио- 
ических или широкополосных 
Е Выход 
других. 
С Более подробно ознакоми- 
ться с конструкциями и рас- \ / 
Зетом ФСС можно по статьям Рис. 2.32. Принципиальная схема двух- 
вова «ФСС для любительских транзисторных приемников», опуб- 
тикованным соответственно в журнале «Радио» № 6, 1965 г., стр. 
2 -:. 24, №7, 1565 г., стр. 20, 21 (продолжение) и № т 1968 Г, 
Стр. 57 и 58. 


резонансных ступеней, описан- 
вых в параграфе 2.3 или из тех 

_& Таммана «Фильтры сосредо- контурного «Фес 
точенной селекции» и В. Ива- 


2.7. ДЕТЕКТОРЫ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ 


Амплитудным детектированием называют процесс преобразо- 
зания амплитудно-модулированных колебаний высокой частоты. 
= напряжения и токи, изменяющиеся с частотами сигналов, которыми 

ыли промодулированы высокочастотные колебания. 

Необходимость детектирования вытекает из того, что модули- 
Бованные колебания не содержат составляющих низких (звуковых) 
застот, поэтому обнаружить их с помощью громкоговорителя или 
телефона нельзя. Ту ступень радиоприемника, в которой происхо- 

И. Бит преобразование амплитудно-модулированных колебаний в на- 
о- пряжения и токи, соответствующие модулирующим сигналам, назы- 
вают амплитудным детектором. 

у- Принципиально необходимым элементом любой схемы ампли- 
3- тудного детектирования является нелинейный элемент, т. е. элект- 
/- | рический прибор, вольтамперная характеристика которого нели- 
Г ® вейна. 

1- Простейшая схема детекторной ступени приведена на рис. 2.33. 
2, Здесь иьх — амплитудно-модулированное напряжение на входе 
Г. ступени, н 


1 Это бывает очень редко; чаше минимальное число контуров ФСС ра арно 
трем. Е 


В — вентиль", 


К — резистор сопротивлением 4,7-:15 ком, выполняющий 


роль нагрузки, 
С — конденсатор емкостью 1000-:10000 пф, шунтирующий 
резистор А. | 
В качестве вентилей в транзисторных приемниках используют 
германиевые диоды типов ДІА, ДІВ, ДТ, Д2Б, Д2В, Д2Е, ДУБ, 
ДЭВ и др., а также транзисторы (например, типов П401 -:- П403) 
с граничными частотами не менее 4,65 мгу. В первом случае детек- 
тор называют диодным, а во втором — транзисторным. В промыш- 
ленных приемниках применяют 
диодные детекторы, а в любитель- “ 
ских — диодные и транзисторные. 
Работает диодный детектор сле- 
дующим образом. Начиная с мо- 
мента О (рис. 2.34-а) подачи на 
вход схемы рис. 2.33 положитель- 
ной полуволны амплитудно-моду- 
лированного колебания их и кон- 


аА 
; 


Би (22 в 
Ч вх Вход 
Рис. 2.33. Простейшая схема де- Рис. 2.34. Кривые изменений 
текторной ступени напряжений на входе (а) и вы-. 


ходе (6) детектора 


чая моментом &, через диод В протекает ток іл, и конденсатор С 
заряжается так, как показано на рис. 2.33. С момента Ё входное 
напряжение уменьшается, и когда оно становится равным напряже- 
нию на конденсаторе, результирующее напряжение между анодом 
и катодом диода обращается в нуль и ток і прекращается. Кон- 
денсатор не может разрядиться через диод, поэтому его разрядный 
ток в течение второй, третьей и четвертой четвертей периода высокой 
частоты, пока напряжение на аноде диода отрицательно, протекает 
через резистор К и напряжение ис на конденсаторе уменьшается 
(участок ДМ кривой на рис. 2.34-6). Так как сопротивление резис- 
тора К относительно велико и время разряда мало, то напряжение 
Ис не успевает уменьшиться до нуля и, начиная со второго периода 
(момента №, рис. 2.34-а), снова возрастает по синусоидальному 
закону. Если следующее максимальное значение входного напряже- 


: 1 Вентилем называют электрический прибор, обладающий односторонней 
проводимостью. 
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ТЫ 


ун мі А. » 


Ы 


ча ОО 


вапряжение и на конденсаторе. 
вых колебаний ивх (рис. 2.35) 


упени изменяется в соответ- 
ствии с изменениями ампли- 
туды входного напряжения, 
т.е. по закону изменения мо- 
пулирующего сигнала, пред- 
ставленного огибающей моду- 
лированного колебания. Чем 
льше емкость конденсато- 
та, тем меньше пульсации 
напряжения Ивых. Однако из 
этого не следует делать вывод 
© целесообразности увеличе- 
вия емкости С, так как эта 
мера вызвала бы уменьшение 
„выходного напряжения моду- 
лирующего сигнала и повы- 
шение уровня искажений. 


можно представить в виде суммы т 


129: Са 
Рис. 2.35. Составляющие выходного напря- 


жения: 


постоянная (а), переменная низкой частоты (б), пере- 
менная промежуточной частоты (в) 


усилителя низ КОЙ частоты, 


Рие. 2. 
на входе и выходе детектора за период 


составляющую и переменную составляющую высокой 
и с помощью конденсатора С, фильтра и фильтра 
В.С, (рис. 2.37), а переменную составляющую Инч подают на вход 


вия превышает предыдущее, то соответственно оу возрастает 
Таким образом, при детектировании амплитудно-модулирован- 


ид, и 
вапряжение Ивых на выходе А дых ПР, 


35. Кривые изменений напряжений 


модулирующего напряжения 


Изображенное на рис. 2.35 пульсирующее напряжение И вых 


рех составляющих: полезной 
постоянной составляющей 
ЕЙ (рис. 2.36-а), исполь- 
зуемой в качестве регули- 
рующего напряжёния В СИ- 
теме автоматической регу- 
лировки усиления и в 
устройстве индикации на- 
стройки, полезной перемен- 
ной составляющей низкой 
частоты иь (рис. 2.35-6), 
представляющей модули- 
рующий сигнал, и неис- 
пользуемой переменной со- 
ставляющей высокой или 
промежуточной частоты 
(рис. 2.36-в), состоящей из 
колебаний высокой или 
промежуточной частоты и 
ее гармоник. Постоянную 
частоты 


\ 


Основные требования, предъявляемые к детектору, заключают: 
ся в том, чтобы он обладал возможно большими значениями коэффи 


циента передачи напряжения и входного сопротивления и вносил зап 
минимальные частотные и нелинейные искажения". ман 
Коэффициентом передачи напряжения называют отношение { вап 
| | то | 

О ых 
К бт Слє 

пн = а ; 

ВХ эн! 
гле Оььх„— амплитуда выходного напряжения низкой частоты в. 
(рис. 2.36-6), и 
(/»„»,— амплитуда огибающей входного модулированного на. * 


чнч ПРЯЖения (рис. 2.35). 
] фе Входным сопротивлением 
9 детектора называют отноше: 
нне амплитуды подводимого 


но | 2. к нему напряжения высокой 
частоты к амплитуде первой 
С" | гармоники входного тока вы: 
Рис. 2.37. Практическая схема диодного СОКОЙ частоты. 
детектора Входное сопротивление 
| диодного детектора зависит от 
сопротивления нагрузки, выбираемого в пределах 5-39 кол, обрат- 
ного сопротивления диода, амплитуды входного сигнала и температу- 
ры окружающей среды. Чем больше сопротивление нагрузки, меньше 
обратный ток диода и ниже температура, тем больше входное со- 
противление диодного детектора. Из-за сравнительно малого 
входного сопротивления детектора питающий его контур сильно 
шунтируется и становится менее добротным. Для уменьшения влия- 
ния детекторной ступени на параметры контура детектор присоеди- 
няют не ко всей контурной катушке, а к части ее витков. 
Коэффициенты передачи напряжения диодных детекторов 
много меньше единицы (Кин == 0,01-:.0,10) и зависят от уровня 
входного сигнала и сопротивления нагрузки. Для увеличения Кин 
в любительских приемниках применяют либо детекторы с удвоением 
напряжения, либо транзисторные схемы детектирования?. 
Принципиальная схема детектора с удвоением напряжения 
приведена на рис. 2.38. Работает схема следующим образом. 
При показанной на рисунке полярности источника сигналов 


=: 
диод Д, заперт, а диод Д; отперт. При этом конденсатор С, заря- =; 
жается почти до амплитудного значения напряжения источника жє 
сигналов. Через полпериода полярность напряжения на входе = 
Е 2л 

с Следует иметь в виду, что при правильно рассчитанном и налаженном при- з; 


емнике наибольшие искажения из всех его ступеней обычно вносит детектор. 

* Достоинством транзисторных схем детектирования является относительно 
большой коэффициент передачи напряжения, превышающий К_. обычных диод- 
ных детекторов в десятки и сотни раз. 
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1ч 


|= 


пн 


ъ 


+ 

и. детектора меняется на обратную. Это приводит к тому, что диод Д, 

л запирается, а диод Д, отпирается. Так как приложенное к диоду Д» 
максимальное напряжение равно сумме амплитудного значения 
напряжения источника сигнала и напряжения на конденсаторе С, 

то конденсатор С, заряжается почти до удвоенного значения (х. 5 
Следовательно, напряжение на выходе детектора, а значит, и коэф». 
Фициент передачи напряжения удваивается. 


Ы 


Н 


В качестве лиодов Д, и Д, используют германиевые диоды 


типов Д95 ДЭК. Емкости конденсаторов и сопротивление резис- 


тора выбирают в пределах С; = 2700 -- 100.000 иф, С, = 6200 -- 
-= 7500 пф и В = 5,6 - 12 ком. 


Рис. 2.38. Принципиальная схема диодного детектора с улвоением 
: напряжения 


Можно собрать детектор, в котором одновременно с детектирова- 
внем осуществляется автоматическая регулировка усиления сиг- 
валов. Схема такого детектора отличается от схем обычных диод- 
вых детекторов тем, что в нее последовательно с нагрузочным резис- 
тором введен полупроводниковый диод и напряжение низкой час- 
тоты снимается не с резистора, как обычно, а с диода. Так как 
с увеличением выпрямленного тока дифференциальное сопротивле- 
вие диода уменьшается, а с уменьшением тока — увеличивается, 
то снимаемое с диода напряжение низкой частоты остается почти 
постоянным (по амплитуде). Искажения, возникающие при таком 
способе детектирования, компенсируют в усилителе низкой частоты. 

При неправильном выборе или неисправности хотя бы одного 
из элементов схемы детектора процесс детектирования становится 
неэффективным или сопровождается искажениями. Основной при- 
«иной появления частотных! искажений является увеличение ем- 
кости конденсатора С (рис. 2.33), а причинами появления нелиней- 
ных! искажений— перегрузка и недогрузка детектора, увеличение 
емкости конденсатора С, уменьшение сопротивления резистора К, 
зависимость входного сопротивления детектора от амплитуды вхо- 
дного напряжения и различие между сопротивлениями нагрузки 
постоянной и переменной составляющим низкой частоты. 


1 О частотных и нелинейных искажениях см. параграф 2.8. 


2.8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 
| НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 


Подобно другим усилителям электрических сигналов транзис 
торный усилитель низкой частоты усиливает напряжение, ток ил! 
мощность в нагрузке посредством управления мощностью мест 
ного источника электрической энергии (батареи гальванически 
элементов или аккумуляторов). Роль элемента, регулирующег 
подачу энергии от местного источника к нагрузке, выполняет полу 
проводниковый триод. Основными элементами схемы транзистор 
ного усилителя является транзистор Т (рис. 2.39), нагрузка Р 
и местный источник энергии Б. Управляющая мощность подводит- 
ся к базе-эмиттеру транзистора и используется для регулирования 
подачи энергии от источника питания 
нагрузке. 

Величина мгновенной мощности, под: 
водимой к нагрузке, зависит от ряда факто- 
ров и в том числе от величины и знака на- 
пряжения между базой и эмиттером триода. 
Сообщение базе отрицательного (относи- 
тельного эмиттера") потенциала увеличи: 
0 вает ток коллектора, а следовательно, 

и мгновенную мощность, выделяющуюся 
Рис. 2.39. Простейшая В нагрузке. Подача на базу положитель- 
схема транзисторного УНЧ ного напряжения, наоборот, уменьшает 

число дырок, впрыскиваемых в базу“. 
Следовательно, ток коллектора, а вместе с ним и мощность, нодво- 
димая к нагрузке, уменьшаются. 

Транзисторные усилители низкой частоты классифицируют 
по ряду признаков. По применению их делят на усилители 
напряжения, тока и мощности; по назначению — на предваритель- 
ные и оконечные усилители; по виду межступенной связи — на уси- 
лители с емкостной, трансформаторной и непосредственной связью. 

Как и любое другое электрическое устройство, транзисторный 
усилитель низкой частоты характеризуется рядом показателей. 
Важнейшими из них являются: коэффициент усиления, входное 
и выходное сопротивления, диапазон усиливаемых частот, степени 
нелинейных и частотных искажений, уровень собственных шумов. 


Коэффициентом усиления по напряжению называют отноше- 
ние 


Выход 


Ки = 


где Сых и (Ох, (рис. 2.40) — соответственно амплитудные зна- 
чения напряжения на -выхоле и входе усилителя. 


` Имеется в виду использование транзистора структуры р-п-р. 
% См. параграф 2.1. . 
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‚ Из: приведенного выражения следует, что коэффициент уси- 
ления по напряжению представляет собой число, показывающее, 
во сколько раз напряжение на выходе усилителя больше (или мень- 
ше) напряжения на входе. 

Коэффициент усиления по мощности представляет собой от- 
ношение 


где Рьых — мощность полезного сигнала, отдаваемая усилителем 
в нагрузку, | 
Рх — мощность полезного сигнала на входе усилителя. 
Из приведенного выраже- . О 
вия следует, что коэффициент хт 
усиления по мощности тоже 0» 
представляет собой число, пока- о 
зывающее, во сколько раз мощ- 
ность, отдаваемая усилителем в рус. 2.40. Напряжения и токи на входе 
нагрузку, больше мощности сиг- и выходе усилителя 
нала на входе усилителя. 


Входным и выходным сопротивлениями усилителя называют - 


отношения 
(/ 
вх 
Вы к т 
і ВХ 
т 
В 
Е 
вых 
ЕВ а 7 С , 


вых 
т 


показывающие, какое сопротивление оказывает усилитель входным 
сигналам и каково сопротивление усилителя как источника выход- 
ных сигналов. 

Входные сопротивления транзисторных усилителей (за исклю- 
чением входного сопротивления эмиттерного повторителя!) невелики 
(несколько десятков, сотен или тысяч ом), а выходные сопротивле- 
ния большинства усилителей в сотни и тысячи раз больше входных 
(см. таблицу 2.1 на стр. 60). 

Под диапазоном усиливаемых частот понимают полосу звуко- 
вых частот, в пределах которой коэффициент частотных искажений? 
не превышает 1,41. 


* Эмиттерным повторителем называют усилительную ступень, в которой тран- 
зистор включен по схеме с общим коллектором. 


2 Коэффициентом частотных искажений (на частоте Ё) называют отношение 
М = Ко 
К, 
где К ср И К — коэффициенты усиления на средних частотах и на частоте Ё. 
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Всякий усилитель вносит в процессе работы искажения, про 
являющиеся в несоответствии формы кривой выходного напряже 
ния форме кривой напряжения на входе усилителя. 

При усилении колебаний звуковых частот различают три вида 
искажений: частотные, нелинейные и фазовые. 

Частотные искажения, проявляющиеся в неодинаковом усиле 
нии напряжения различных частот, — следствие зависимости со 


А; 2: 


а) 


Рис. 2.41 Рис. 2.42 
а, 6, в) треугольные кривые разных а, 6, в) неравномерно усиленные тре- 
частот, г) результирующее колебание угольные кривые, г) результирую- 


щее колебание 


противлений некоторых элементов схемы (например, конденса- 
торов) от частоты. | 

К чему приводит неодинаковое (неравномерное) усиление на- 
пряжения частот, входящих в какое-нибудь сложное колебание, 
видно из рис. 2.41 и 2.42. На первом из них показаны три тре- 
угольные кривые с частотами }{ (рис. 2.41-а), 21 (рис. 2.41-6) и 4} 
(рис. 2.41-в) и амплитудами Ї», 0,5/ м и 0,5/ и. Треугольные кри- 
вые выбраны для облегчения построения результирующей кривой 
123456789, приведенной на рис. 2.41-г. 

На втором рисунке показаны те же треугольные кривые, но 
неравномерно усиленные — первая и третья ослаблены, а вторая 
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усилена в два раза. Как видно из рис. 2.42, сумма этих кривых 
(кривая /', 2°, 3', 4', 5') заметно отличается по форме от резуль- 
тнрующей неискаженной кривой /, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (рис. 2.41-г). | 

Нелинейные искаже- ` | 


ния проявляются в том, Ск 
что в выходном напря- 
жении появляются часто- 


ты, отсутствовавшие во | 
входном напряжении. При- | 
чиной появления искаже- 
ний этого вида является 
кривизна входной харак- 
теристики транзистора. 
Представление о том, 
как образуются нелиней- 
ные искажения за счет 
криволинейности характе- 
ристики транзистора, дает 
рис. 2.43, на котором сле- 
ва внизу показана кривая 
напряжения между базой 
и эмиттером (треугольная 


Рис. 2.43. Образование 
нелинейных искажений 
за счет криволинейнос- 
ти характеристики 
транзистора 


А 


кривая), а справа — кривая изменения тока коллектора. По- 
следняя заметно отличается по форме от кривой приложенного 
к транзистору напряжения вследствие нелинейности кривой зависн- 
мости тока эмиттера от напряжения между базой и эмиттером. 
( Уровень нелинейных искажений 

бых е СУ повышается с увеличением ампли- 


туды подводимого к транзистору на- 
пряжения. Некоторое представление 
о степени нелинейных искажений дает 
амплитудная характеристика усили- 
теля, представляющая собой график 
зависимости выходного напряжения 
от входного. Амплитудная характе- 
ристика приведена на рис. 2.44. Па- 
чинающийся` при входном напряжении 


Э, 4х И, изгиб амплитудной характеристи- 
0; ки свидетельствует о возрастании 

Рис. 2.44. Амплитудная харак- нелинейных искажений. 
теристика усилителя На фазовые искажения слуховой 


| аппарат человека не реагирует. 
‚Для уменьшения частотных и нелинейных искажений в усили- 
телях низкой частоты широко применяют отрицательную обратную 
связь, охватывающую одну-две ступени или даже весь усн- 
литель. | 
Транзисторы в усилителях низкой частоты включают по схемам 
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О 0 ра 1 


с общим эмиттером (09), с общей базой 8, ис и коллекто- 
ром (ОК) (рис. 2.45). 
Параметры ступеней УНЧ на транзисторах, включенных по 
этим схемам, приведены в таблице 2.1. 
Благодаря большому коэффициенту усиления по мощности 
и лучшему (в смысле согласования) соотношению между выходным 


Рис. 2.45. Три способа включения транзистора: 
а) включение с ОБ, 6) включение с ОЭ, в) включение с ОК 


ходным сопротивлениями ступени наиболее широкое применение 
и схема с 05. 
При включении транзистора по схемам с ОБ и ОК полярность 
выходных сигналов совпадает с полярностью входных, а при вклю- 
чении по схеме с ОЭ — меняется на обратную. 


Таблица 2.1 


Значения величин в схеме 


Параметры 
М В с общим 
коллектором 


с общим 


эмиттером с общей базой 


Коэффициент усиления | десятки, сотни | десятки, сотни | меньше единицы 


по напряжению И ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ | 

Коэффициеит усиления | несколько де- | меньше едини- | несколько десятков 
по току сятков цы 

Коэффициент усиления | несколько ты- | несколько со-| несколько десятков 
по мощности сяч тен 

Входное сопротивление, | несколько сотен | несколько де- | несколько десятков 
ом ИЛИ ТЫСЯЧ сятков или сотен тысяч 

Выходное сопротивление, несколько де- | несколько со- | несколько десятков 
ом } СЯТКОВ ТЫСЯЧ тен тысяч или сотен 


В зависимости от доли периода сигнала, в течение которой 
протекает коллекторный ток, различают три режима работы тран- 
зистора: режим А, режим В и режим АВ. Режимом А называют 
такой режим работы, при котором исходные напряжения на кол- 
лекторе и входном электроде транзистора, а также амплитуда пере- 
менного напряжения между базой и эмиттером выбраны такими, что 


1 На рис. 2.45 И. С. означает источник сигналов, №, — нагрузка. 
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Б. 


коллекторный ток протекает в течение всего периода (Г) усили- 
ваемого сигнала (рис. 2.46). 

Режимом В называют режим работы, при котором смещение 
на базу либо совсем не подается, либо равно малой величине, по- 
этому. в отсутствие переменного напряжения на базе (точнее: между 

2 Р: ) 
А 


= 
20, 


ў Ў 


Рис. 2.46. Режим А работы транзис- Рис. 2.47. Режим В работы траизис- 


тора: 
а} спрямленная сквозная динамическая ха- 
рактеристика транзистора, 6) кривая изме- 


тора: 
а) спрямленная сквозная динамическая ха- 
рактеристика транзистора, 6) кривая измепе- 


нения напряжения между Э и Б, в) кривая 
изменения коллекторного тока 


ния напряжения между Э и Б, в) кривая 
изменения коллекторного тока 


базой и эмиттером) коллекторный ток очень мал, а при подаче пере- 
менного напряжения протекает приблизительно в течение половины 
периода (7/2) сигнала (рис. 2.47). 


Таб лиа. 298 


Название 


Свойства режимов 


режима | 
достоинства | недостатки 
Режим А 1. Малые нелинейные искаже- | 1. Большой ток покоя (1, 
НИЯ (рис. 2.46) 
2. Возможность использования | 2. Необходимость применения 
в однотактных и двухтакт- источников питания повы- 
ных схемах шенной емкости 
Режим В 1. Незначительный ток покоя | 1. Повышенный уровень нели- 


(Г) (рис. 2.47) 


нейных искажений 


2. Возможность применения ис-| 2. Невозможность использова- 


ТОЧНИКОВ 
емкости 


питания 


малой 


ния в однотактных схемах 
УНЧ 


1 Током покоя называют постоянный ток, устанавливаюшийся в цепи (в дан- 
ном случае в коллекторной) в отсутствие сигналов. Ток покоя — это ордивата 
точки покоя, представляющей собой точку пересечения динамической прямой 
постоянного тока со статической выходной характеристикой транзистора для 


заданного напряжения на базе, 


6] 


А5569... а 


А сева Я ВЕ т 


бала. ‘+ рег" + "С З. ТТ = 2. 
реак 


Режим АВ занимает промежуточное положение между первыми 


двумя режимами. | 


Как видно из рис. 2.46 и 2.47, при выбранных значениях напря- 
жения на коллекторе й переменного напряжения на базе режим 
работы транзистора определяется величиной исходного напряже- 
ния Оси, подаваемого на входной электрод транзистора. 

Достоинства и недостатки режимов А и В приведены в таб- 
Лине 2.2. 


2.9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 


Назначением предварительного усилителя низкой частоты 
является усиление напряжений и мощности сигналов до значений, 
необходимых для раскачки оконечной ступени приемника. Пред- 


6) | | Обои Чл, = Рис. 2.48. Схемы ступеней с емкостной 
| П] | (а), трансформаторной (6) и непосред- 

| | ственной (8) связью 

рр 

| (у варительные усилители боль- 
па | 523 у шинства промышленных тран- 
Г 5) | зисторных радиоприемников со- 
54 е е || стоят из одной-трех ступеней, 
ВХое Г] | работающих в режиме А. В вы- 
| я | НН сококачественных промышлен- 
МА 2, ных приемниках и в любитель- 


ских конструкциях число сту- 
пеней может доходить до семи. Чем строже требования к качеству 
звучания и чем выше уровень выходной мощности приемника, 
тем больше ступеней входит в предварительный усилитель. 
Наиболее широкое применение в транзисторных усилителях 
низкой частоты получили ступени с емкостной (рис. 2.48-а), тран- 
сформаторной (рис. 2.48-6) и непосредственной (рис. 2.48-в) связью. 
Свойства этих усилительных ступеней приведены в таб- 
лице 2.3. | 
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Таблица 2.3 


"а д Свойства 
Название усилительной Е 
И : ) 
ступен Достоинства Недостатки 

Ступень с емкост- | 1. Простота схемы . Плохое согласование 
НОЙ СВЯЗЬЮ 2. Высокая надежность входа с выходом при сое- 
3. Малые размеры и вес динении однотипных сту- 

4. Относительно низкая пеней 
стоимость . Взаимозависимость режи- 
мов работы смежных сту- 

пеней 
Ступень с транс- | 1. Возможность точного со- | 1. Увеличение стоимости, 
форматорной гласования выхода пре- размеров и веса усили- 

связью дыдущей ступени с вхо- теля 


дом последующей 


. Повышенный уровень ис- 


2. Значительное усиление кажений 
сигналов . Несколько пониженная 
надежность 

Ступень с непо- |1. Простота схемы . Низкая температурная 
средственной 2. Высокая надежность стабильность 

связью - |3. Малые размеры и вес . Невозможность примене- 

| 4. Относительно низкая нения в усилителе более 
стоимость трех ступеней 

5. Отсутствие взаимозависи-| 3. Сложность налаживания 


Ч г РА те алеф Р Ё. = ы 
Р ту ЧТО Л ГР лутт а агата лана 2 аиту г Т: 


е ЫД И с В ЕЕ АВЕТ ТУРТО Уса 


мости режимов 
смежных ступеней 


работы 


Усилители с емкостной и непосредственной связью применяют 
в первых ступенях УНЧ, а усилители с трансформаторной связью — 
преимущественно в предоконечных ступенях. 

Основным способом включения транзисторов в предваритель- 
ных усилителях является включение с общим эмиттером как обеспе: 
чивающее наибольшее усиление мощности. 

Для уменьшения нелинейных и частотных искажений, сниже- 
:ия уровня шумов, ослабления влияния на коэффициент усиления 
дестабилизирующих факторов", уменьшения выходных и увели- 
чения входных сопротивлений ступени в предварительных усили- 
телях широко применяют отрицательную обратную связь. 

Одна из практических схем ступеней с емкостной связью при- 
ведена на рис. 2.48-а. Ступень состоит из транзистора Т; структуры 
р—п—р, конденсаторов С, и С, межступенной связи, делителей 
напряжения А;, К. и К.,, А,, с помощью которых образуются фик- 
сированные напряжения смещения, резистора Ю., выполняющего 
роль анодной нагрузки, резистора К., стабилизирующего режим 


1 К дестабилизнрующим факторам относят изменения температуры, влаж- 
ности и напряжения источника питания, старение элементов схемы (конденсато- 


ров, резисторов, полупроводниковых диодов и триодов), смену транзисторов. 
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работы транзистора Т, (подробнее о температурной стабилизации 
см. параграф 2.10) и конденсатора С., уменьшающего падение на- 
пряжения сигнала на резисторе К.. 

Входной (подлежащий усилению) сигнал подается через кон- 
денсаторы С; и С. на базу и эмиттер транзистора Т,, а выходнсе 
(усиленное ступенью) напряжение снимается с точек А, В и подает: 
ся на базу-эмиттер транзистора Т.о. 

Работает ступень следующим образом. 

Под действием падений напряжения, образующихся на резкс- 
торах К,, Ю., и входного сигнала их из эмиттера в базу инжекти- 
руются" дырки. Этот пульсирующий с частотой сигнала поток носн- 
телей положительных зарядов (ток эмиттера) пропорционален ре- 
зультирующему напряжению между эмиттером и базой. Так как 
концентрация введенных в базу дырок максимальна у эмиттер- 
‚ ного перехода, то они перемещаются в направлениях коллекторного 
перехода и вывода базы, образуя пульсирующие токи коллектора 
и базы“. Та часть эмиттерного тока, которая достигает коллекторного 
перехода, втягивается его электрическим полем в коллектор и, про- 
текая через резистор /., создает на нем пульсирующее падение 
напряжения. 

Учитывая, что сумма падений напряжений на нагрузочном 
резисторе В. и транзисторе Т; в любой момент времени равна на- 
пряжению источника коллекторного питания, можно считать, что 
возникновение пульсирующего напряжения на резисторе №, вызы- 
вает изменение вокруг некоторого среднего значения и напряжения 
между эмиттером и коллектором транзистора Т,. Переменная со- 
ставляющая этого напряжения делится конденсатором С,, резисто- 
рами Ю,, А; и входным сопротивлением транзистора Т, на две части. 
Та часть, которая падает на входном сопротивлении транзистора Ть, 
т. е. между точками А и В, и представляет собой выходное напряже- 
ние, превосходящее входное в десятки и сотни раз. 

Коэффициент усиления ступени по напряжению зависит от 
параметров транзистора и сопротивления нагрузки Ю.. Чем болье 
коэффициент усиления транзистора по переменному току и сопротив- 
ление нагрузки №, и чем меньше входное сопротивление транзис- 
тора при коротком замыкании его выхода, тем больше коэффициент 
усиления ступени. 

На рис. 2.49 приведена еще одна схема предварительного уси- 
лителя низкой частоты, отличающаяся от рассмотренной выше схе- 
мы способом передачи сигналов (с помощью трансформаторов) и 
применением отрицательной обратной связи. 

Из рисунка видно, что в ступени используется полупроводни- 
ковый триод структуры р—п—р. Эмиттер транзистора присоеди- 


+ Инжектировать означает вводить, впрыскивать, впускать. 

2 В действительности ток в материале базы между эмиттерным и коллектор- 
ным переходами не протекает, но для упрощения объяспения процесса усиления 
сигналов такое допущение сделать можно (см. параграф 2.1). 
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нен через обмотку 0, трансформатора Тр, и резистор Юз к плюсу 
источника питания, а коллектор — через обмотку О; трансформа- 
тора к минусовому выводу. Напряжением смещения является раз- 
ность падений напряжения на резисторах К., Б и К, которые 
создаются постоянными токами / и /,. Сопротивления резисторов 
выбирают такими, чтобы падения напряжения (р, и Ць,, обращен- 
ные к эмиттеру плюсами, превышали на несколько десятых долей 
вольта падение напряжения ам обращенное к эмиттеру минусом. 
Вследствие этого постоянное результирующее напряжение в цепи 
база—эмиттер снижает потенциальный барьер эмиттерного перехода 
и тем самым обеспечивает начальную инжекцию дырок из эмиттера 
в базу. 

При подаче сигналов на 
вход ступени (на первичную об- 
мотку трансформатора Тр;,) ин- 
дуктированная во вторичной | 
обмотке переменная э. д. с. 7, | 
в одни полупериоды сигнала Е а 
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К оконечнои 
ступени 


складывается с напряжением 
смещения, а в другие полупе- 
риоды вычитается из него. В ре- 
зультате этого ток эмиттера, 
а следовательно, и ток коллекто- 
ра, изменяются вокруг своих 
средних значений. Переменная Рис. 2.49. Схема предварительного 
составляющая тока коллектора ‘усилителя низкой частоты с отрица- 
наводит в обмотках Оз и О пе- тельной обратной связью 
ременные э. д. с. ез и ез. Первая 

используется для подачи на оконечную ступень, а вторая — 
для уменьшения искажений. Напряжение, снимаемое с обмот- 
ки 0» и подаваемое в цепь база — эмиттер в противофазе с уси- 
ливаемым сигналом, повышается с увеличением частоты, поэтому, 
учитывая сущность нелинейных искажений", можно считать, что 


данная схема превосходит другие схемы (без отрицательной обрат- 


ной связи) в отношении степени нелинейных искажений. 
Резистор Ю; и конденсатор С. выполняют в рассматрива ‚емой 
схеме те же роли, что резистор Р и конденсатор С, в предыдущей 
схеме (рис. 2.48). Что касается назначения конденсатора С, и резис- 
торов Р,, Ю., то оно заключается в изменении тембра. В положении 
переключателя 1—2 обмотка О, выходного трансформатора шунти- 
руется конденсатором С», поэтому уровень высших звуковых час- 
тот на выходе усилителя понижается. В положении [—5 обмот- 
‚ка О, не шунтируется. Положения 1—8 и 1—4 переключателя 
‘являются промежуточными в отношении степени шунтирования 
обмотки. : 


1 См. параграф 2.8. 
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Рис. 2.50. Делитель напряжения И 


Одной из особенностей транзисторных УНЧ является исполь- 
зование в. качестве разделительных конденсаторов (С; и С, на рис. 
2.48-а) низковольтных электролитических конденсаторов. Приме- 
нение последних объясняется малым входным сопротивлением 
ступени на транзисторе. | 
Рассмотрим этот вопрос более подробно. 
5 Выше отмечалось, что напряжение (/., (рис. 2.50), подаваемое 
на вход последующей ступени, снимается с участка АВ схемы, об- 
разующего вместе с конденсатором Сз делитель выходного напряже- 
ния предыдущей ступени (Ик-). Так как входное сопротивление 
последующей ступени А»х,, а следовательно, и сопротивление участ- 
ка АВ относительно малы, то 
для увеличения напряжения С, 
необходимо уменьшить сопротив- 
ление конденсатора С». Осущест- 
вить это можно только увеличе- 
нием емкости конденсатора С. до 
5-:-20 мкф. Чем больше емкость 
разделительного конденсатора, 
тем меныная часть напряжения 
О, теряется на нем и, следова- 
тельно, тем в большее число раз 
усиливает ступень средние и ниж- 
ние частоты. 
29 Применяя электролитические 
конденсаторы, следует, однако, 
иметь в виду что они должны быть высокого качества. Наличие 
в разлелительном конденсаторе утечки по постоянному току может 
вызвать такие изменения режимов работы транзисторов, что эффек- 
тивность и качество работы ступени резко понизятся. 


2.10. ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ 


Одной из особенностей полупроводниковых триодов является 
относительно сильная зависимость тока коллектора, а следователь- 


во, и параметров транзистора от температуры окружающей среды. 


При повышении температуры на 11° С неуправляемый ток кол- 
лектора /. увеличивается приблизительно в два раза. В результате 


этого возрастают постоянная составляющая тока коллектора и па- 


дение напряжения на нагрузке, уменьшается постоянное напряже- 
ние между эмиттером и коллектором, -изменяются параметры тран- 
зистора, коэффициент усиления ступени и другие параметры. Все 
это приводит к нестабильности работы усилителя и ухудшению его 
показателей. 


Для уменьшения влияния изменений температуры на ток. 


коллектора применяют различные методы стабилизации коллектор: 
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ного тока и компенсации изменения положения рабочей точки. 
Наиболее широкое распространение получил метод стабилизации 
коллекторного тока, основанный на применении обратной связи 
по постоянному току. Сущность метода иллюстрирует схема, при- 
веденная на рис. 2.48-а. Как видно из рисунка, напряжением сме- 
щения, обеспечивающим начальную инжекцию дырок из эмиттера 
в базу, является сумма падений напряжений на резисторах` №, 
и К. Одно из них действует как прямое, а другое как обратное сме- 
щение. Сопротивления резисторов выбирают такими, чтобы падение 
напряжения на резисторе К, превышало падение напряжения на 
резисторе Р№,. При этом уеловии 
результирующее напряжение 
(т. е. напряжение смещения) обра- 
щено плюсом к эмиттеру, по- 
тенциальный барьер эмиттерного 
перехода понижается и из эмит- 
тера в базу вводятся дырки. 

При повышении температуры 
окружающей среды постоянная 
составляющая тока коллектора 
увеличивается. В отсутствие ре- 
зистора А, это вызвало бы не- 
желательные изменения режима 
работы и параметров транзистора. 
При вводе же резистора Р, 
в цепь эмиттера этого не про- 
исходит, так как увеличение тока Рис. 2.51. Схема эмиттерной стабили- 
коллектора вызывает повышение  ЗаАцни режима работы транзистора 
напряжения на резисторе К.. 

В результате этого напряжение между эмиттером и базой, а следо- 
вательно, и ток эмиттера, уменьшается и ток коллектора приобре- 
тает прежнее значение. 

При понижении температуры наблюдаются обратные явле- 
ния: ток коллектора уменьшается, падение напряжения на 
резисторе К. становится меньшим, напряжение смещения по- 
вышается и постоянная составляющая тока коллектора увеличи- 
вается. 

На рис. 2.51 приведена более эффективная схема эмиттерной 
стабилизации режима. 

Незначительное увеличение тока эмиттера транзистора Т, 
вызывает повышение напряжения на резисторе Ю;. Так как оно 
обращено плюсом к базе транзистора Т, структуры и—р—п, то 
ток эмиттера транзистора Т,, а следовательно, и напряжение на 
резисторе К., увеличиваются, суммарное напряжение между точ- 
ками А и В, обрашенное к базе транзистора Т, минусом, повышается 


и увеличенный эмиттерный ток транзистора Т, становится таким, 
каким был. 
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При уменьшении тока эмиттера транзистора Т, процесс про- 
текает иначе: падение напряжения на резисторе К, и ток эмиттера 
транзистора Т, уменьшаются, падение напряжения на резисторе 
Р,, обращенное минусом к базе транзистора Т, становится мень- 
шим и ток эмиттера транзистора ТГ; увеличивается. 

Устранить влияние температуры на режим работы и параметры 
транзистора можно также с помощью нелинейных элементов, на- 
пример, полупроводникового диода или термистора". 

Одна из- схем температурной компенсации с помощью термис- 
тора приведена на рис. 2.52. Постоянство положения рабочей точки 

‚. Поддерживается здесь тоже за счет из- 
менения смещения на базу. Так, при 
повышении температуры, когда ток кол- 
лектора увеличивается, сопротивление 
термистора К. уменьшается. Так как 


последний присоединен параллельно ре- 
зистору А, нижнего плеча делителя на- 
пряжения Р}, А,, то напряжение между 
точками А и В, т. е. смещение на базу 
транзистора уменьшается. В результате 
этого ток эмиттера, а следовательно, 
= и ток коллектора становятся меньшими. 
Рив оХоИЗЬ поясняю При понижении температуры про- 
мая принцип температурной 
песс протекает в противоположном на- 


компенсации с помощью тер- 
_мистора правлении. 


2.11. ОКОНЕЧНЫЕ СТУПЕНИ УНЧ 


Оконечная ступень усилителя низкой частоты представляет 
собой трансформаторный или бестрансформаторный усилитель, пред- 
назначенный для усиления мощности колебаний звуковых частот 
до величины, необходимой для нормальной работы громкоговори- 
теля или телефона. Поскольку оконечная ступень УНЧ потребляет 
от источника питания большую часть энергии и к ней подводится 
напряжение раскачки, захватывающее значительный участок дина- 
мической характеристики, основными требованиями, предъявляе- 
мыми к оконечной ступени, являются усиление сигналов при задан- 
ных уровнях искажений и минимальное потребление энергии. 

Оконечные однотактные и двухтактные ступени УНЧ работают 
в режимах А, Ви АВ. Собирают оконечные ступени по однотактной 
(рис. 2.53-а) и двухтактной (рис. 2.53-6) схемам. Каждая из них 
обладает своими достоинствами и недостатками. Так, однотактная 


1 Термистор — это полупроводниковый резистор, сопротивление которого 
при повышении температуры не увеличивается, как у большинства проводников, 


а, наоборот, в значительной степени уменьшается. 
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схема, работающая только в режиме А, вносит минимальные иска- 
жения, но зато потребляет максимальную энергию. Двухтактная 
схема, работающая в режиме В, наоборот, вносит более значитель- 


ные нелинейные искажения, но зато потребляет меньше энергии. 


Транзисторы в оконечных ступенях включают преимущественно 
по схемам с общим эмиттером и с общей базой. Первая позволяет 
получить большее усиление мощности при относительно больших 


нелинейных искажениях, а вторая, наоборот, уступая первой в от- 


нощении усиления сигналов, вносит меньшие искажения, 

В транзисторных промышленных приемниках наиболее широ- 
кое распространение получили двухтактные оконечные ступени, 
работающие в режиме АВ с включением транзисторов по сх ме 
с общим эмиттером. 


Рис. 2.53. Однотактная (а) и двухтактная (6) схемы оконечных ступеней УНЧ 


Из рис. 2.53-6 видно, что в двухтактной схеме используются 
два транзистора, включенные так, что на их базы подаются перемен- 
ные напряжения, равные по амплитуде и сдвинутые на 180° по фазе. 
Особенностью двухтактной схемы является ее симметрия относитель- 
но линии, составленной из проводников 1—2, 3—4, 45 и 6—7. 
При усилении низкочастотных сигналов симметрия достигается при 
условии подбора одинаковых транзисторов и равенства чисел вит- 
ков обмоток трансформаторов (0; = ш; и ш; = 0). | 

Преимущества двухтактной схемы проявляются в полной мере 
в том случае, если она хорошо отсимметрирована. Контроль сим- 
метрии схемы заключается в проверке правильности выводов сред- 
них точек обмоток трансформаторов и в измерении коллекторных . 
токов транзисторов при нескольких значениях напряжения смеше- 
ния. В случае, если таким путем не удастся подобрать одинаковые 
транзисторы, схему симметрируют посредством изменения смещения 
на базе одного из транзисторов. Для этого ко входу усилителя под- 
водят небольшое напряжение частотой 50гц и, изменяя смещение 
на базе одного из транзисторов (при постоянном смещении на базе 
другого), измеряют на выходе напряжение второй гармоники 
(Г = 100 гц). Чем меньше это напряжение, тем лучше отсимметри- 
рована схема. 

‚Работа двухтактной схемы в режиме В протекает следующим 
образом. Приложенное ко входу схемы синусоидальное напряже- 
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ние иьх (рис. 2.53-6 и 2.54-а) развивает в обеих половинах вторичной 
обмотки трансформатора Тр; равные по величине и смещенные на 
180° напряжения и, и и, (рис. 2.54-6, 2.54-в). Так как на базы 
не подано напряжение смещения, то между эмиттерами и базами 
транзисторов действуют напряжения зб, И Изв, изменяющиеся 
так же, как и напряжения и; и и,. Коллекторные токи й И Ёк; 
каждого из транзисторов совпадают по фазе с напряжениями на 


базах, поэтому они изменяются 


а) Е так, как показано на рис. 2.54-г 
3 во 840 е и 2.54-0. Отсюда Видно, что 
бо 726 импульсы коллекторных токов 
0,055, | | | сдвинуты один относительно дру- 

9 | | | гого на 180°. Протекая по обеим 
ае оғ половинам первичной обмотки 
„52 | | выходного трансформатора(Тр,), 
Моб | коллекторные токи создают 

6) | . в стальном сердечнике магнит- 
9 Э БЕ ЫРАС 


Рис. 2.54. Кривые изменений напряже- 
ний и токов в двухтактной схеме 


ные потоки, изменения которых 
являются причиной появления 
во вторичной. обмотке трансфор- 


матора индуктированной элек-. 


тродвижущей силы. 

Таким образом, всякое из- 
менение напряжения, подводи- 
мого к входу ступени, вызывает 
появление на ее выходе напря- 
жения, изменяющегося с часто- 
той входного сигнала. 

Возможность использования 
в двухтактной схеме режима уси- 
лення класса В иллюстрирует 
рис. 2.55. Изображенные на нем 
сквозные динамические характе- 


ристики транзисторов размеше- 
ны несколько необычно. Подобно транзистору Т,, перевернутому на 
рис. 2.53-6 относительно транзистора Т;, сквозная динамическая 


характеристика нижнего транзистора на рис. 2.55-0 также изобра- 


жена в перевернутом виде. Из рисунка видно, что напряжение 
смещения на базы транзисторов не подано. Переменные напряжения, 
снимаемые с половин вторичной обмотки входного трансформатора, 
изображены в виде треугольной кривой рис. 2.55-6. Положи- 
тельные значения этого напряжения вызывают увеличение коллек- 
торного тока транзистора Г; и уменьшение коллекторного тока 
транзистора Г,. Отрицательные же значения входного напряжения, 
наоборот, уменьшают коллекторный ток первого транзистора и уве- 
личивают коллекторный ток второго. Так как рабочие точки на- 


ходятся на нижних изгибах характеристик, то коллекторный ток 


70 


У ИСМ ОИС Сео 


каждого транзистора протекает только в’ течение приблизительно 
одного полупериода (рис. 2.55-в). Другими словами, транзисторы 
работают попеременно: в течение одного полупериода 0 — & рабо- 
тает первый транзистор, а второй заперт (ток і, практически от- 
сутствует); в течение второго полупериода 4 — &, наоборот, рабо- 
тает второй транзистор, а первый заперт (ток ік, равен неуправ- 
 ляемому току коллектора). В однотактной схеме такое искажение 
формы коллекторного тока совершенно недопустимо. В двухтакт- 
ной же схеме оба тока, протекая по половинам первичной обмотки 


бие бир 


Рис. 2.55. Динамические характеристики транзисторов 
и кривые изменения коллекторных токов 


выходного трансформатора, создают в сердеч- 
нике магнитные потоки, которые наводят во 
вторичной обмотке э. д. с., мало отличаю- 
+ щуюся от кривой входного напряжения. 

Из рис. 2.54-е, на’ котором приведена кривая тока и, потреб- 
ляемого от источника питания, и из рис. 2.53-6 и 2.54-г и -д сле- 
дует: = 


>. 
через источник коллекторного питания не протекает перемен-. 


ная составляющая тока основной частоты 0; 

магнитный поток в сердечнике выходного трансформатора не 
содержит постоянной составляющей. 

Эти выводы, справедливые для идеально отсимметрированной 
схемы, нельзя полностью распространять на реальные схемы, в ко- 
торых за счет неоднородности транзисторов почти всегда имеется 
некоторая асимметрия. Однако и в отсутствие полной симметрии 
двухтактные схемы превосходят однотактные. Действительно, в од- 
нотактной схеме переменная составляющая коллекторного тока 


основной частоты целиком проходит через источник коллекторного 
питания (или через блокировочный конденсатор). В двухтактной 
же схеме через источник питания проходят навстречу две почти 
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равные друг другу переменные составляющие основной частоты, 
которые взаимно ослабляют друг друга. Это обстоятельство имеет 
болышое практическое значение, так как отсутствие в цепи источника 
питания тока основной частоты почти полностью исключает воз- 
можность самовозбуждения усилителя через общий источник пита- 
НИЯ. 

Преимущество двухтактной схемы в отсутствие полной симмет- 
рии проявляется и в том, что в сердечнике ее выходного трансфор- 
матора создается небольшой постоянный магнитный поток. В сер- 
дечнике же выходного трансформатора однотактной схемы постоян- 
ное подмагничивание не ослабляется и опасность магнитного насы- 
шения, а следовательно, и возможность появления нелинейных 
искажений весьма вероятны. 

Незначительное постоян- 
ное подмагничивание ‘сердеч- 
ника трансформатора двух- 
тактной схемы позволяет 
уменьшить сечение стали, а 
| следовательно, вес и размеры 

выходного трансформатора. 
| Уменьшение же сердечника 
трансформатора однотактной 
Рис. 2.56. Схема оконечной ступени с до- СХеМЫ недопустимо, так как 
полнительными элементами, стабилизи- ЭТО привело бы к появлению 
рующими положение рабочей ТОЧКИ больших нелинейных искаже- 

| | НИЙ. 

Қачество работы двухтактной оконечной ступени в значитель- 
ной степени определяется положением рабочей точки". Если под 
воздействием изменений окружающей температуры и напряжения 
источника питания рабочая точка смещается по характеристике 
вниз, то появляются искажения; если жеона перемещается вверх, 
то оконечная ступень расходует излишнюю энергию. 

_— Существует несколько способов стабилизации положения рабо- 
‘чей точки. Один из них показан на рис. 2.96. 

В общий провод цепей эмиттер—база транзисторов Т, и Г, 
двухтактной ступени включен дополнительный транзистор Т}. 
При понижении температуры и уменьшении напряжения (к, ис- 
точника питания токи покоя транзисторов Т, и Т, уменьшаются 
и таким образом рабочая точка смещается вниз. Для восстановле- 
ния ее положения необходимо увеличить напряжение смещения. 
Это осуществляется в данной схеме. автоматически за счет того, 
что понижение температуры вызывает уменьшение и тока покоя 
транзистора Т;,, а следовательно, уменьшение падения напряжения 


1 Рабочей называют точку характеристики транзистора, соотвегствую- 
шую отсутствию переменных напряжений на электродах полупроводникового. 
триода. 
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= 


на. пагрузочном резисторе Р; и повышение напряжения 1 между эмит- 


‘тером и коллектором транзистора Т,. 


Повышение температуры и замена старого источника питания 
новым приводит в обычной схеме к увеличению токов покоя, т. е. 
к смещению рабочей точки вверх по характеристике. В данной же 
схеме этого не произойдет, так как одновременно с увеличением токов 
покоя транзисторов Т, и Тз возрастает ток покоя и транзистора Т,. 

Это вызывает увеличение падения` напряжения на резисторе В, и, 
АО понижение напряжения между эмиттером и кол- 
лектором термокомпенсирующего 

транзистора Т.. 

В выходных ступенях УНЧ 
большинства транзисторных при- 
емников применяют двухтактные 
схемы с выходным трансформато- 
ром. Достоинствами их являются Е 
возможность точного согласования 
нагрузки с выходным сопротивле- 
нием оконечной ступени, отсут- 
ствие постоянного тока в цепи на- 
грузки и некоторые другие поло- 
жительные качества. Однако двух- 
тактным схемам свыходным транс- 
форматором присущи и недостат- 
ки, например, повышенные вес, рис. 2.57. Схема бестрансформа- 
габариты и стоимость усилителя, торной оконечной ступени с выво- 
более высокая степень нелинейных дом от средней точки источника 
и частотных искажений и др., по- АНИ 
этому наряду с трансформаторными 
УНЧ в отдельных заводских и во многих любительских прием- 
никах применяют бестрансформаторные выходные ступени УНЧ. 

Одна из схем бестрансформаторного усилителя приведена на 
рис. 2.57. Усилитель состоит из входного трансформатора, делите- 
ля напряжения (К, -- Ва), двух идентичных транзисторов струк- 
туры р—п—р, нагрузки (громкоговорителя Гр) и источника пи- 
тания в виде двух одинаковых батарей Б; и ЁБ, гальванических 
элементов или аккумуляторов (или одной батареи с отводом от 
средней точки). 

Постоянный ток, протекающий от положительного полюса 
батареи Б, через резисторы №}, К., Ю., №, к отрицательному полюсу 
батареи РБ;, создает на резисторах №, и Ю, падения напряжения, 
обращенные плюсами к эмиттерам и минусами к базам транзисторов. 
Эти небольшие напряжения смещения уменьшают нелинейные иска- 


жения, возникающие при усилении слабых сигналов, 


Работает ступень следующим образом. При подаче на вход 
схемы усиливаемых сигналов во вторичных обмотках трансформа» 
тора индуктируются равные по величине переменные э. д. с. В тот 


-^ {3 


, 
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момент, когда на базу транзистора Т; подается (относительно эмит- 
тера) положительное напряжение, напряжение на базе транзистора 
7, отрицательно и наоборот. В результате этого транзисторы по- 
переменно запираются и отпираются. В течение одних, например, 
нечетных полупериодов ток 
(11) протекает через громко- 
говоритель по цепи: плюс ба- 
тареи Б.,, корпус, эмиттер— 
коллектор транзистора Т.,. 
громкоговоритель, минус ба- 
тареи Б., а в течение чет- 
ных полупериодов — по цепи: 
плюс батареи Б,, громкогово- 
ритель, эмиттер— коллектор 
транзистора Г, минус ба- 
тареи Б.. 

Таким образом, через 
громкоговоритель в течение 
периода сигнала протекает 
Рис. 2.58. Схема бестрансформаторной Изменяющийся ток (п и і,), 
оконечной ступени без вывода средней так, как протекал бы он, 

точки источника питания если бы громкоговоритель 

‚ был присоединен непосред- 

ственно к источнику переменной э, д. с. Попутно следует отметить, 

что импульсы токов і и і, попеременно протекают в нагрузке в про- 

тивоположных направлениях, поэтому при одинаковых триодах 

и батареях постоянный ток через катушку громкоговорителя не 
протекает. == 

На рис. 2.58 приведена раз- 
новидность схемы рис. 2.57, отли- 
чающаяся от первой тем, что в ней 
отсутствует вывод от средней точ- 
ки батареи, но имеется допол- 
нительная деталь — электролитиче- 
ский конденсатор большой емкос- 
ТИС 

Интересна бестрансформатор- Е 
ная схема оконечной ступени, при- рис. 2.59. Схема бестрансформатор- 
веденная на рис. 2.59. Ее особен- ной охонечной ступени с транзисто- 
ностью является использование ` рами разной структуры 
одинаковых транзисторов по па- 
раметрам и характеристикам, но разных по структуре (в верх- 
нем плече применен транзистор Г, типа р—п—р, а в нижнем 
плече — транзистор Т, типа и—р—п). | 

При подаче на вход ступени напряжения, обращенного плюсом 
к базам и минусом к эмиттерам, ток і, через громкоговоритель про- 
текает по цепи: положительный полюс батареи Б,, коллектор—эмит- 
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тер транзистора Т,, громкоговоритель, отрицательный полюс бата- 
реи Б, 

При изменении же полярности входного напряжения на об- 
ратную, т. е. при сообщении базам отрицательного потенциала 
относительно потенциала эмиттерев, ток й через громкоговоритель 
протекает в противоположном направлении (от положительного 
полюса батареи Б, через громкоговоритель и транзистор Т, к от- 
рицательному полюсу). 

Таким образом, стунень работает как двухтактная, не требуя 


для раскачки ни входного трансформатора, ни инверсной ступени“. 


В качестве полупроводнико- _ зд 
вых триодов в описываемой сту- 
пени могут быть использованы 
транзисторы типов 

МПІЗ (р—п—р) и МПЭА (и— 
=), 

МП14 (р-—п—р) и МПІО (п— 
20-0), 

МП15 (р-—п—р) и МПИ (п— 
—р-—п) и другие пары. 

На рис. 2.60 приведена еще 
одна схема бестрансформаторного 
усилителя мощностью 40 мет. На 
транзисторе Т, собрана предварн- 
тельная ступень, а на транзисторе 
Т, — выходная. Особенностью уси- · 9+38 
лителя является использование Рис. 2.60. Схема бестранеформа- 
двух сфазированных” громкогово- о ае 
рителей. 

В качестве напряжений смещения используется постоянное 
падение напряжения на громкоговорителе Гр; и напряжение между 
коллектором и эмиттером транзистора т 

Усилитель охвачен отрицательной обратной связью (резистор 
Б: и конденсатор С,), улучшающей его частотную характеристику. 


2. 12. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 


Из всех преобразователей электрической энергии в_звуковую 
‚ наиболее совершенными в отношении качества воспроизведения 


звука являются электродинамические диффузорные громкоговори- 


тели. Из рис, 2.61, на котором показано устройство громкоговори- 


1 Инверсной ступеныо называют ламповый или транзисторный одноступен- 
ный усилитель, создающий на выходе два напряжения, равные по амплитуде 
и противоположные по фазе. 

2 Фазировка осуществляется переключением выводов звуковой катушки 
одного. из вромкоговорителей. 


75 


теля этого типа, видно, что он состоит из магнитопровода (М), диф- 
фузора (Д) со звуковой катушкой (К) и диффузородержателя (ЛД). 

нь | Используемые в переносных транзис- 
торных приемниках малогабаритные гром- 
коговорители различаются построением 
магнитной цепи, имеющей форму стакана 
или скобы, и типом магнита. Громкогово- 
рители с кольцевыми оксидно-бариевыми 
магнитами МБА имеют значительные 
паразитные поля рассеяния, поэтому для. 
того, чтобы они не уменьшали чувствитель- 
ность приемника, их устанавливают по- 
дальше от ферритовых антенн, а если рас- 
стояние между антенной и магнитной си- 
стемой меньше 40 мм , то экранируют сталь- 
ными или пермаллоевыми экранами тол- 
щиной 0,5-1,0 мм. 

Чтобы громкоговоритель хорошо пре- 
образовывал энергию в достаточно широ- 
ком диапазоне звуковых частот, приме- 
няют гофрированный диффузор. 

Преобразование электрической энергии 
в звуковую осуществляется электродина- 
мическим громкоговорителем следующим 
образом. 


Рис. 92.61. Конструкция Начиная с момента присоединения зву- 
электродинамического ковой катушки к вторичной обмотке рабо- 
громкоговорителя тающего выходного трансформатора (Тр) 


приемника (рис. 2.62), по виткам катушки 
протекает ток Г звуковой частоты. В одни полупериоды (напри- 
мер, нечетные) он протекает (если смотреть со стороны диффузора) 
(рис. 2.63-а) в направлении вращения часовой 
стрелки, а в другие полупериоды (четные) — То { 
против движения часовой стрелки (рис. 2.63-6). 77 32. 
Так как звуковая катушка нахолится в маг- 
нитном поле, образованном сильным постоян- 2 
ным магнитом, то на каждый виток катушки а, 
действует электромагнитная сила РТРС Н: 
КА ВІ соединения выход- 


\ С ного трансформато- 
где В — индукция в зазоре магнитной системы, ра с громкоговори- 


1 — элемент длины витка, телем 

і — ток в звуковой катушке, ВИ: 
которая направлена согласно правилу левой руки так, как показано 
на рис. 2.63-а. | 


К ним относятся электродинамические громкоговорители типов 0,25ГД-2, 
О,5ГД-11, 0,5ГД-12, ІГД-11, 1ГД-12 и некоторые другие. 
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В следующий полупериод, когда направление тока в катушке 


меняется на обратное, электромагнитные силы заставляют катушку · 


перемещаться в противоположном направлении. (рис. 2.63-6). 
Таким образом, за период переменного тока звуковая катушка, 
а следовательно, и прикрепленный к ней диффузор, совершают одво 
полное колебание. Отсюда следует, что подвижная система громко- 
говорителя колеблется с частотой, равной частоте тока в звуковой 
катушке. Чем больше ток в катушке и магнитная индукция в зазоре, 
тем значительнее силы, действующие на подвижную систему громко- 
говорителя и, следовательно, 
тем больше звуковой энергии -—/-- ее 
излучает диффузор в окру- М № 
жающее пространство. =: | 
Электродинамические 
громкоговорители характери- 
зуются рядом показателей. Е УВ 
Важнейшими из них являю- — 
тся: номинальная мощность, 
рабочий диапазон частот (по- 
лоса воспроизводимых час- --“ ===: === 
тот), неравномерность частот- а вх 
ной характеристики, степень 
нелинейных (амплитудных) 
искажений, полное сопротив- _ 
ление на частоте 1000 гц М м 
и среднее звуковое давление. __.. 


Чем меньше нелинейные Рис, 2.63. Направления вектора м 
00268. ) агнит- 
искажения, возрастающие — пой индукции В, тока в звуковой катушке 
при увеличении размаха по- и электромагнитных сил Ё, действующих 
движной системы, и чем шире на катушку 


диапазон частот, в пределах 


которого звуковое давление более или менее постоянно, тем лучше 


громкоговоритель. | 

Большинство малогабаритных электродинамических громко- 
говорителей плохо воспроизводит низшие звуковые частоты. Это 
объясняется малыми размерами диффузора и его жесткой подвеской. 
Для лучшего воспроизведения низших частот некоторые радио- 
любители понижают резонансную частоту подвижной системы гром- 
коговорителя. Осуществить это можно, например, заменой гофри- 
рованной части диффузора кольцом из тонкой эластичной кожи. 
Подробнее об этом читатель может узнать из статьи В. Носова «По- 
вышение качества звучания переносных радиоприемников», опубли- 
кованной в журнале «Радио» № 4, 1968, стр. 30, 

Лучшими громкоговорителями являются диффузорные электро- 
динамические типов 47 Д-4РРЗ, 2ГД-35, ІГД-4, 0,5ГД-11 и др. 
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2.13. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ 


Напряжение сигнала на' входе приемника не остается постоян- 
ным, а изменяется во времени в некоторых пределах. Причинами, 
вызывающими колебания уровня входного напряжения, являются 
изменения положения ферритовой антенны, замирания на коротких 
волнах, изменения уровня сигнала на входе приемника при пере- 
ходе с одной антенны на другую или при переходе с приема програм- 
мы одной радиостанции на прием программы другой. Задачей системы 
автоматической регулировки усиления (АРУ) является поддержа- 
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Рис. 2.64. К пояснению принцила действия системы авто- 
матической регулировки усиления 


ние постоянства уровня напряжения на выходе 
приемника (а следовательно, и постоянства гром- 
кости) при изменении уровня напряжения во 
входной цепи. Эту задачу система АРУ выпол- 


няет автоматически путем изменения коэффициента усиления УПЧ 


и УВЧ. 
Наглядное представление о принципе’ действия системы АРУ 


дает рис. 2.64. Здесь (на рис. 2.64-а) представлены две зависимости 


напряжения на выходе приемника от напряжения на его входе, 
Прямая ОА с большим углом наклона к горизонтальной оси соответ- 
ствует большому коэффициенту усиления, а прямая ОД — малому. 

На рис. 2.64-6 показано изменение напряжения на входе прием- 
ника в зависимости от времени. Для упрощения построения графи- 
ков это напряжение представлено в виде импульсов напряжения 
прямоугольной формы. 

Из рис. 2.64-а и -6 видно, что при постоянном коэффициенте 
усиления приемника, соответствующем, например, прямой ОД, 
изменения амплитуды входного напряжения от Им до Ию вызы- 
вают колебания амплитуды выходного напряжения (рис. 2.64-в) 
в пределах от ВС до АС. Если же одновременно с изменениями ам- 
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плитуды напряжения на входе приемника соответствующим обра- 
зом изменять его коэффициент усиления, то, как видно из рие. 
2.64-2, амплитуда выходного напряжения остается постоянной. 
Регулировать коэффициент усиления транзисторного УПЧ 
можно несколькими способами: 
путем изменения режима работы транзистора по постоянному 
току; 
изменением обратной связи по переменному току; 
регулированием межступенной связи; 


изменением нагрузочного сопротивления ступени УПЧ полу-_ 


проводниковым диодом, напряжение смещения на котором меняется 
при изменении уровня сигнала на входе приемника. 


Рис. 2.65. Схема АРУ 


Наиболее широкое применение получили способы регулировки 
усиления путем изменения режима работы транзистора по постоян- 
ному току и обратной связи по переменному току. 

Приведенная на рис. 2.65 схема АРУ работает следующим 
образом. | 

При нормальном сигнале постоянное напряжение на конден- 
саторе Сз, шунтирующем сопротивление нагрузки Р; детектора, 
равно некоторой определенной величине и по цепи — верхняя об- 
кладка конденсатора С., резистор Ю., резистор Ю., корпус, нижняя 
обкладка конденсатора С. — протекает постоянный ток /,, показан- 
ный на рис. 2.65 стрелкой /,. Кроме этого постоянного тока через ре- 
зистор К, протекает в противоположном направлении постоянный 
ток Г. от источника коллекторного питания (направлен он от: поло- 
жительного вывода источника через корпус, резистор Р;,, резистор 
К., резистор К, к минусу источника питания). Таким образом, через 
резистор К:, включенный между базой и эмиттером транзистора 
первой ступени УПЧ, протекает ток, равный /, — /,, и на резисторе 
К, или, что то же самое, на конденсаторе С, образуется постоянное 
(регулирующее) напряжение, необходимое для начальной инжек- 
ции носителей зарядов из эмиттера в базу. Если уровень сигнала 
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на входе приемника повышается, то постоянное напряжение на кон- 
денсаторе С., а следовательно, и ток /, увеличиваются. В резуль- 
тате этого разность токов /.—/: и падение напряжения на резисторе 


В, уменьшаются и ток эмиттера, а следовательно, и коэффициент. 


усиления регулируемой ступени УПЧ становятся меньшими. 

При снижении уровня сигнала на входе приемника процессы 
в схеме протекают иначе: напряжение на конденсаторе Сз и ток /, 
уменьшаются, разность токов /›— /, и падение напряжения на рези- 
сторе №, увеличиваются ‚и, в результате ввода в базу большего 
числа дырок, усиление ступени возрастает. 

Назначение резисто- 
ров К., №, и конденсато- 
ров С, Сз заключается 
в следующем. 

Резистор Ю. и конден- 
сатор С, сглаживают пуль- 
сации напряжения на кон- 
денсаторе С, и тем самым 
исключают возможность 
появления искажений из- 
за воздействия напряже- 
ния звуковой частоты на 


УПЧ. 
Рис. 2.66. Схема регулировки усиления изме- Конденсатор С, и ре- 
нением режима работы транзистора и шун- ЗИСТОр 107, являющиеся 
тированием нагрузки элементами развязывающе- 


_ Го фильтра, предотвра- 
шают опасность образования связи между ступенями приемника 
через общий источник коллекторного питания. 

Регулировку усиления можно осуществить и путем одновремен- 
ного изменения режима работы транзистора и шунтирования наг- 
рузки полупроводниковым' диодом. Примером такого комбинирован- 
ного воздействия на усилительную ступень может служить регули- 
ровка, осуществляемая в схеме усилителя рис. 2.66. 

Снимаемое здесь с выхода детектора АРУ (на диоде Д,) управля- 
ющее напряжение подается на диод Д., включенный в цепь база — 
эмиттер транзистора Т;, и изменяет режим работы транзисторов Т; 
и Т.. Кроме того, диод Д,, включенный последовательно с конден- 
сатором С, и резистором А,, шунтирует нагрузочный резистор Ку, 
дополнительно воздействуя таким образом на коэффициент усиле- 
ния ступени. 

Эффективность регулировки усиления в данной схеме несколько 
ограничена наличием отрицательной обратной связи, образую- 
щейся за счет соединения коллектора транзистора Т, с эмиттером 
транзистора Т, (через конденсаторы С;, С. и резистор №,). 

Недостатком рассмотренных схем является уменьшение ими 
усиления ступени УПЧ при приеме не только сильных, но и слабых 
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сигналов, что отрицательно сказывается на чувствительности при- 
емника. 

От этого недостатка свободна так называемая система АРУ 
С задержкой. Как видно из рис. 2.67, приемник, снабженный такой 
системой, работает следующим образом. При приеме слабых сиг- 
налов система АРУ не работает и приемник обладает максималь- 


вых 
А 


ным` усилением (коэффициент усиления 
Қмак ==: Сы 20) Начиная `с- входного 
напряжения (Љљх система АРУ вклю- 
чается и коэффициент усиления приемника 
уменьшается тем сильнее, чем выше уро- 
вень входного сигнала. При напряжении 
на входе, равном (ьх, коэффициент уси- 
ления уменьшается до Кмин = (вых : Сх. 

Одна из схем АРУ с задержкой при- 
ведена на рис. 2.68. Для уяснения процес- · 
са регулирования этой схемой коэффициен- 
та усиления необходимо предварительно 
рассмотреть вопрос о сопротивлении полу- 


Рис. 2.67. Амплитудная 
характеристика приемии- 


проводникового диода постоянному току. ка с системой АРУ с за- 
Из приведенной на рис. 2.69 вольт- держкой 
амперной, характеристики диода видно, что 
последний оказывает постоянному току неодинаковое сопротивле- 
ние. Действительно, при прямом напряжении (/.р, пропорциональ- 
ном ‘отрезку ОД, сопротивление полупроводникового диода по- 
стоянному току равно 
| 
и 
В 
(а 
Г 
Рис. 2.68. "Схема АРУ с задержкой р 
при напряжении Ин» сопротивление диода уменьшается до величины . 
Е. Е ; ~ Э 
ВЕ Ж 
а при напряжении ЕП інимает еще меньшее значение Е 
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Из изложенного следует: 

1. прямое сопротивление полупроводникового диода постоянному 
току зависит от величины приложенного напряжения; =. 

2. чем круче восходит «прямая» ветвь характеристики диода, 
тем меныше его сопротивление. | 

Учитывая эти выводы, работу схемы рис. 2.68 можно предетав- 
лять в следующем виде. 

Постоянное напряжение, снимаемое с конденсатора Сз, делится 
на три части, пропорциональные сопротивлениям диода и резисто- 
ров и А;. При низких уровня сигнала изменения постоянного 
напряжения на конденсаторе 
С. (АО..), вызванные колебания- 
ми напряжения на входе прием- 
ника, практически не изменяют 
напряжения между базой и эмит- 
тером транзистора первой ступе- 
ни УПЧ, так как приращение 
этого напряжения (АС) во мно- 
го раз меньше АЁ, (оно равко 
приблизительно 
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раз превосходит единицу). 

С повышением уровня сигна- 
ла на входе приемника приращение напряжения на конденсаторе 
С,(АО.) увеличивается, а сопротивление диода Кд уменьшается. 
В результате этих изменений приращение постоянного напряжения 
между базой и эмиттером, подзапирающего транзистор Т1, увеличи- 
зается и тем больше, чем выше уровень сигнала. 

Таким образом, в данной схеме при низких уровнях сигнала 
коэффипиент усиления УПЧ не изменяется, а при высоких уровнях 
входного сигнала — уменьшается и тем сильнее, чем значительнее 
сигнал на входе приемника. | 


где отношение 


Рис. 2.69. Вольтамперная характерис- 
тика полупроводникового диода 


2.14. ИНДИКАТОРЫ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


Одним из условий хорошего естественного звучания радио- 
приемника является точная настройка его контуров на частоту при- 
нимаемой станции. В простых широкополосных приемниках выпол- 
нение этого требования не встречает затруднений, так как роль 
индикатора настройки в этих приемниках успешно выполняет гром- 
коговоритель или телефон, звучантий тем громче, чем точнее настроен 
приемник на радиостанцию. Хуже обстоит в этом отношении дело 
в супергетеродинных приемниках с высокой избирательностью 
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и системой АРУ. Осуществить в них настройку по максимуму гром- 
кости звучания трудно из-за того, что увеличение усиления, вы- 
званное более точной настройкой контуров приемника, компенси- 
руется действием регулирующего напряжения (см. параграф 9.13). 
Вследствие этой особенности настройки приемников с системой 
АРУ в радиоприемники высшего 
класса и в непереносные пэием- 
ники Ги П классов вводят инди- 
каторы точной настройки. 

В простейшем виде индика- 
тор настройки представляет со- 
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бой микроамперметр на 100-+. Напряжение 

-- 200 мка, включенный в цепь АРУ 
постоянного тока детектора Рис. 2.70. Схема простейшего инди- 
(рис. 2.70). При точной настрой- катора настройки 


ке контуров приемника на при- 
нимаемую станцию напряжение, подводимое к детектору, а значит 
и постоянная составляющая выпрямленного тока, увеличивается. 
Следовательно, о настройке приемника на станцию можно су- 
дить по максимальному показанию микроамперметра. 
‚Недостатком описываемого индикатора является. невозмож- 
ность использования его в. приемниках с выходной мошностью 
более 250 милливатт, так как акустическая связь между громко- 


папряжение Напряжение мее: 
Зы озат 5) Авит 
РА 


Рис. 2.71. Схемы включения миллиамперметра в качестве индикатора настройки 


говорителем и подвижной системой микроамперметра может вызвать 
при повышенных звуковых давлениях возбуждение УНЧ приемника. 

В случае отсутствия микроамперметра подходящих размеров 
и чувствительности в качестве индикатора настройки можно исполь- 
зовать миллиамперметр на Г ма. Включают его обычно в цепь эмит- 
тера (рис. 2.71-а) или в цепь коллектора (рис. 2.71-6) транзистора 
ступени УПЧ, охваченной системой автоматической регулировки 
усиления. Момент точной настройки при таком включении прибора 
определяют по минимуму показаний миллиамперметра, так как при 
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расстройке приемника напряжение АРУ отсутствует и ток коллек- 
тора (или эмиттера) транзистора Г максимален; при точной же на- 
стройке приемника сигнал возрастает, напряжение АРУ повышается 
и ток коллектора (или эмиттера) уменьшается. 

Недостатком индикаторов, включенных в Цепь коллектора 
или эмиттера транзистора, является невозможность использования 
их при воздействии на приемник сильных сигналов. Действительно, 
в этом случае напряжение АРУ, обращенное плюсом к базе транзис- 
тора Т, повышается настолько, что может запереть транзистор, 
т. е. уменьшить ток коллектора (или эмиттера} практически до нуля, 
и тем самым полностью исключить возможность определения момен- 
та настройки по минимуму 
тока. 

В качестве индикатора 
настройки транзисторного 
радиоприемника можно ис- 
пользовать и миниатюрную 
низковольтную лампочку 
накаливания. В сочетании 
с одноступенным усилите- 
лем постоянного тока она 
6-1 отлично выполняет эту 


У рольи занимаетмало места. 
Рис. 2.72. Схема лампового индикатора на- Как видно из рис. 


стройки транзисторного супергетеродинното о то с выходной ступенью 
. , 


приемника 
УПЧ, собранной на тран- 
зисторе Тз, связана детекторная схема. Назначение ее — преобразо- 
вывать напряжение промежуточной частоты в постоянное напряже- 
ние, меняющееся в зависимости от уровня сигнала на выходе УПЧ. 
| С детекторной схемой соединен усилитель постоянного тока 
на транзисторе Гі. | 

Чем точнее настроен приемник на радиостанцию, тем выше 
напряжение промежуточной частоты на катушке [о и, следовательно, 
тем значительнее напряжение, до которого заряжается конденсатор 
С,. Так как напряжение Цс, действует в цепи эмиттер — база тран- 
зистора Т и обращено плюсом к эмиттеру, то рост (с,, при уменьше- 
нии растройки приемника вызывает увеличение коллекторного 
тока транзистора Та. Последний протекает по цепи: («плюс» источ- 
зика питания, эмиттер—коллектор транзистора Та, миниатюрная 
лампочка накаливания /, выключатель, корпус, «минусовая» шина 
приемника, минус источника питания) и накаливает нить лампочки 
тем сильнее, чем выше уровень сигнала на выходе УПЧ. 

Для того, чтобы кривая зависимости яркости свечения лампочки 
от угла поворота ручки настройки была возможно более острой, 
необходимо подобрать лампочку и транзистор Т, такими, чтобы 
при точной настройке приемника на радиостанцию лампочка .све- 
тилась слабо. 
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11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ 
И РЕМОНТ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


3.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕНОСНЫХ И НЕПЕРЕНОСНЫХ 
| ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


Изучение статистических данных показывает, что значительное 


число (приблизительно 20%) находящихся в обращении транзис-. 


торных приемников выходит из строя вследствие неправильной 
эксплуатации. Особенно часто отказывают по этой причине пере- 
носные приемники, находящиеся в более неблагоприятных, по срав- 
нению с непереносными, условиях эксплуатации (тряска, удары, 
более широкий диапазон температур, повышенная влажность ит. п.). 

Для бесперебойной работы непереносного приемника требует- 
ся немногое: установка аппарата в любом удобном месте комнаты, 
подвод к выпрямителю нормального напряжения питания или под- 
ключение к приемнику батареи номинального напряжения, при- 
менение предохранителя заводского изготовления, соответствую- 
щего указанному в инструкции номиналу, бережное обращение с ор- 
ганами управления, отключение приемника от сети и заземлени 
антенны при приближении грозы. 

Что касается эксплуатации переносного приемника, то она 
в силу действия на аппарат окружающей среды и ударных нагру- 
зок оказывается более сложной. 

Из внешних влияний среды следует прежде всего отметить 
действие тепла и холода. Непереносный приемник работает в поме- 
щении с более или менее постоянной температурой. Переносный 
же приемник, который выносится зимой из теплого помешения 
наружу или, наоборот, После длительного пребывания на открытом 
воздухе вносится в хорошо натопленную квартиру, подвергается 
значительным тепловым воздействиям. 

Под действием низких температур некоторые материалы 
становятся хрупкими и могут даже растрескиваться. Пластиче- 
ские массы хорошо выдерживают низкие температуры, но зато 


резко снижают прочность на удар. Неблагоприятно воздействует 
холод на истечники питания. 


Действие тепла связано с увеличением размеров и деформацией - 


ряда деталей, образованием между разнородными материалами 


85 


Е я 5 а и еее =, аз 
е а АС а БАТЫ. эБслаот аин > ў 


А} И 


ИР 9 


р И ре се Рта 


РОР Ч, 16 


А ТРМ ка 2 7 
24 М ЕЕ Аа 


тонких щелей, каналов, в которые проникает влага и пыль, частич- 
ным нарушением герметизации деталей. 

Следующим фактором, с которым приходится считаться при 
эксплуатации переносных приемников, является влага. Водяные 
пары, постоянно находящиеся в атмосфере, либо поглощаются 
материалами, ухудщая их свойства, либо ускоряют протекание 
некоторых нежелательных процессов, например, коррозии метал- 


лов, старения материалов. Поглощаемая некоторыми изоляцион - 


ными материалами влага может резко увеличить потери энергии 
в колебательных контурах, уменьшить, сопротивление изоляции 
и понизить пробивные напряжения. 

К неприятным последствиям приводит попадание внутрь прием- 
ника воды, особенно морской". Вызывая окисление многих деталей, 
и в первую очередь выводов катушек, пластин конденсаторов пере- 
менной емкости, печатных плат, корпусов и выводов транзисторов, 
вода может полностью вывести приемник из строя и сильно затруд- 
нить восстановление его работоспособности. 

При пользовании приемниками на открытом воздухе необхо- 
димо учитывать и действие пыли. Последняя относительно легко 
проникает в приемник и, оседая на радиодеталях и печатной плате, 
может уменьшить сопротивление изоляции и ускорить износ тру- 
щихся поверхностей. Попадание в приемник неска и пыли оказы- 


вает неблагоприятное действие почти на все детали и цепи, но 0сс- 


бенно отрицательно сказывается она на работе переключателя диа- 
пазонов и конденсатора переменной емкости, т. е. деталей, ремонт 
которых связан с большими затратами времени и трудностями. 
Особенно вредно действует на аппаратуру пыль в тех местностях 
(например, в приморских областях), где в воздухе содержатся мель- 
чайшие частицы солей, хорошо поглощающих влагу. 

Сами по себе тепловые воздействия и влияния влаги, песка и 
пыли редко вызывают повреждения приемников, но они ускоряют 
износ и ‘старение ‘деталей, ухудшают механические и электриче- 
ские свойства материалов, неблагоприятно влияют на работу полу- 
проводниковых приборов и поэтому снижают надежность прием- 
ника. 

На основании изложенного и опыта эксплуатации аппаратуры 
важнейшие правила обращения с переносными транзисторными 
приемниками можно сформулировать следующим образом: 

оберегать аппарат от толчков и ударов, учитывая, что в боль- 
шинстве случаев падение приемника на пол или на землю вызы- 
вает тяжелое повреждение аппарата, держать приемник в фут- 
ляре, который частично предохраняет аппарат от ударов и защища- 
ет от пыли; 


1 При попадании воды в приемник необходимо тщательно промыть детали 
спиртом и просушить их. Иногда даже после такой операции не удается сразу 
восстановить работоспособность приемника. 
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не устанавливать в приемник источник питания, напряжение 
которого превышает допускаемый инструкцией верхний предел; 

следить за состоянием источника питания и своевременно заме- 
НЯТЬ его; помнить, что электролит поврежденной батареи может 
попасть на печатную плату и серьезно повредить ее и радиоде- 
тали; 2 

желательно утеплять приемник при выносе его зимой на откры- 
тый воздух; 

защищать аппарат от дождя, снега, тумана, песка и пыли; 

не устанавливать приемник летом на солние в течение длитель- 
ного времени; 

во избежание перегрева приемника и оплавления некоторых 
пластмассовых деталей не ставить аппарат под мощной настоль- 
ной лампой; 


помнить, что приемник включается соответствующей ручкой 
по часовой стрелке; врашение должно осуществляться без усилий, 
так как приложение излишних усилий заканчивается в большин. 
стве случаев повреждением регулятора громкости или выключа- 
теля питания; если на ручке регулятора громкости отсутствует 
цветная метка, указывающая на положение выключателя, то на- 
нести ее краской, цвет которой резко отличается от цвета ручки 
ругулятора громкости; 

при вводе приемника в защитный футляр (например, после 
смены источника питания) следить за тем, чтобы футляр не задевал 
ручку выключателя, так как это может привести к включению 
питания; 

не вращать без надобности регулятор громкости; 

бережно обращаться с верньерной системой, служащей для 
передачи движения от ручки настройки к блоку конденсаторов 


переменной емкости с соответствующим замедлением; если указа- 


тель шкалы дошел до одного из крайних положений, то продолжать 
вращать ручку настройки в прежнем направлении нельзя, так как 
при этом к некоторым деталям верньерного устройства приклалы- 
ваются дополнительные усилия, способные повредить их; выйти 
из строя могут ролики верньера, оси роликов, фрикционы и другие 
дефицитные детали, изготовление которых связано с большими 
трудностями даже в условиях радиомастерской; 

при пользовании переключателем диапазонов обращать вни- 
мание на его указатель, т. е. следить за тем, в каком положении 
он находится; если переключатель установлен в одно из крайних 
положений, то врашать ручку можно только в обратном направ- 
лении?; 

в ручке переключателя диапазонов не должно быть люфта; 
при наличин его переключатель может выйти из строя, так как 


* Следует иметь в виду, что конструкции б 


арабанных переключателей допус- 
кают вращение в обе стороны. 
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А г в этом случае крайнее положение переключателя может быть при- 
нято за промежуточное; 
для уменьшения вероятности отказа приемника по причине 
| окисления поверхностей герметичных дисковых аккумуляторов, 
входящих в батарею, тщательно очищать крышки и корпуса мелкой 
А наждачной шкуркой, полировать их зубным порошком, обезжи- 
Ў ривать бензином или ацетоном и смазывать после этого тонким 
| слоем вазелина; 
| для увеличения срока службы источника питания выключать 
Е приемник сразу же по окончании прослушанной передачи; 
| осторожно обращаться с штыревыми (телескопическими) ан- 
| теннами; иметь в виду, что развертывать и свертывать телескопи- 
л ческую антенну следует не одним резким движением руки, удержи- 
| _ вающей антенну за верхнюю трубку, а осторожным выдвижением 
1- и вводом каждого колена в определенном порядке; если телескопи- 
| ческая антенна повреждена так, что состоит из несвязанных друг 
| с другом трубок, то соединять их, зажимая плоскогубцами, не 
рекомендуется; 
} при пользовании переносным приемником в домашних условиях 
| отключать громкоговоритель приемника и включать вместо него 
А другой более мощный электродинамический громкоговоритель, 
например, ‘типа 4ГД-4, 4ГД-7 или другой с широким рабочим диа- 
пазоном частот и относительно равномерной частотной. характерис- 
тикой. Это не только увеличит громкость звука, но в значитель- 
ной степени повысит качество воспроизведения; 
при подключении к приемникам наружных антенн и звуковых 
агрегатов соблюдать правила включения, описанные в инструкциях 
пользования приемниками; 
при подключении внешнего источника питания строго соблю- 
дать полярность напряжения; иметь в виду, что при ошибочном 
включении источника приемник, как правило, выходит из строя, 
причем восстановление его работоспособности представляет значи- 
тельные трудности в связи с необходимостью замены многих дета- 
лей (например, транзисторов, электролитических конденсаторов) 
и ремонта печатных плат; 
защищать приемник от повреждения внешним источником пита- 
Р ния путем ввода в один из соединительных шнуров (последователь- 
ч но с источником питания) выпрямительного диода ДУД, ДТЕ, ДУ. 
5 или Д226Б, обращенного анодом к положительному полюсу источ- 
ника питания и катодом к «плюсовому» гнезду приемника. 
не вскрывать и не ремонтировать аппарат, если у владельца 
приемника нет соответствующих знаний и навыков; 
1 не увеличивать без надобности громкость звука, так как 
н | это не только снижает качество звучания, но и повышает уро- 
' вень бытовых шумов, травмирующих нервную систему чело- 
А века и вызывающих у него утомление и ослабление памяти и вни- 
| мания. 
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`В’заключение несколько слов о защите входных цепей прием- 
ника от сильных сигналов, питании переносных аппаратов в до- 
машних условиях и подавлении зеркальной помехи. 
` Радиоприемник, работающий вблизи местной радиостанции, 
может быть поврежден ее сильным сигналом, поэтому в тех случаях, 
когда расстояние между приемником и передающей антенной со- 
ставляет сотни метров, между 
приемной антенной и входом 
приемника включают специаль- к антенне 
ное защитное устройство. Прин- 
ципиальная схема одного из рее 29 
возможных вариантов такого = Е 
устройства приведена на рис.3.1. > РЕ | 

Как видно из схемы, сиг- 

нал из приемной антенны по- 
ступает на вход приемника через | 
полупроводниковые диоды Д;, Рис. 3.1. Принципиальная схема уст- 
ДЕ, И5, И Но сопротивления ройства защиты приемника от силь- 
ветвей С.Л, Д.С, и С, Л,Д,С, не ных. сигналов 
одинаковы для сигналов разных 
уровней: для слабых сигналов они небольшие, а для силь- 
ных — весьма велики. Объясняется это тем, что при посту- 
плении из антенны сильных сигналов положительной поляр- 
ности по цепи С.Д.Ю,С. протекает ток і, который заряжает конден- 
сатор С. так, что образующееся на нем напряжение запирает диод 
`Дьа при поступлении сильных сигналов отрицательной поляр- 


Рис. 3.2. Схема выпрямителя для питания транзисторного приемника 
в домашних условиях 


ности по цепи С,№,Д,Су протекает ток &, который заряжает кон- 
денсатор С, так, что образующееся на нем напряжение запирает 
диод Д3. | ние 

Таким образом, для сигналов нормального уровня сопротив- 
ление между точками А и В мало, а для сигналов повышенного 
уровня — велико и тем больше, чем выше уровень опасных сиг- 
налов. | 

Питать транзисторные приемники в домашних условиях от 
батарей неэкономично, поэтому многие радиолюбители пользуются 
батареями для питания приемников во время прогулок, а при поль- 
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зовании аппаратами дома питают их от сети. Выпрямители на 3; 
4,5 или 9 вольт собирают по разным схемам. На рис. 3.2 приведена 
мостовая схема, позволяющая получить при использовании пони- 
жающего трансформатора (220 : 8,5) выпрямленнов напряжение 
9,5 в при токе нагрузки 80 ма. 

Поминальные емкости и рабочие напряжения конденсаторов 
С, и С, должны быть равны соответственно 0,1 мкф и 400 в. Диоды 
Ду -- Д.— типа Д7Е. Сопротивление резистора Ю = 15 ом. Номи- 
нальные емкости и напряжения конденсаторов С, иС.— 500 мкф х 

х 20 в. 

р Если приему станций мешает зер- 
кальная помеха, то ее можно легко 
устранить · переделкой входной цепи 
по схеме, приведенной на рис. 3.3, 
и настройкой контуров Г.С: Сьи Ё.,С.С. 
на частоты принимаемых сигналов 
и контура Ё,С.С.Сь на частоты зер- 
кальной помехи. Осуществление этих 
мер позволяет получить на катушке 
Г. два напряжения зеркальной поме- 
хи. Одно из них развивается благо- 
даря настройке на частоту помехи 

^ контура Ё.С.С.С‚, а другое наво- 

дится из катушки Г». Если второе 

равно по величине первому и про- 

тивоположно ему по фазе, то резуль- 

78 3.3. Схема входных цепей,  ТИРУЮЩее напряжение зеркальной 

подавляющих зеркальную по- ПОМехи в цепи база—эмиттер транзис- 
меху | тора / равно нулю. 


3.2. ВИДЫ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 


Как бы не был добротно сделан радиоприемник, но со временем 
под действием механических, электрических и тепловых нагрузок 
он частично или полностью утрачивает работоспособностьі. По- 
вреждения транзисторных приемников вызываются различными 
причинами. Одни аппараты выходят из строя вследствие старения 
материалов и износа деталей, другие — по причинам нарушений 
при изготовлении и транспортировке, третьи — в результате пре- 
небрежения правилами эксплуатации (см. 3.1). Большинство не- 
исправностей приемников связано с закономерными или случайными 
отказами входящих в них элементов (конденсаторов, переключа- 


телей, катушек, трансформаторов, транзисторов). Однако нередки 


+ Полную или частичную утрату работоспособности устройством, блоком. 
или радиодеталью называют отказом. 
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случаи, когда транзистовные приемники перестают работать или 


хуже работают и по другим причинам, например, разряда источ- | 
ников питания, дефектов монтажа и сборки {плохие контакты, замы- 


кания и обрывы цепей). 

Очень неблагоприятно сказываются на состоянии и ре аботе при- 
емника вибрационные и ударные нагрузки, превышение предельно 
допустимых значений нанряжений на электродах транзисторов 
и мошасстей рассеяния на коллекторах, эксплуатация в условиях 
повышенной влажности, перегрев приемника. Так, повьнпение тем- 
пературы внутри футляра и сотрясения, возникающие при паденин 
приемника, почти всегда приводят к изменениям зазоров и емкост- 
ных связей, ослаблению крепления деталей, обрывам цепей, замы- 
каниям, трещинам, деформациям отдельных элементов конструк- 
ции и другим поломкам. 

Типичными повреждениями радиодеталей и цепей приемни- 
ков являются пробои конденсаторов, потеря ими емкости (вну- 
тренние обрывы в конденсаторах), появление утечки, обрывы цепей 
контурных катушек и отдельных жил литиендрата“, нарушевие 
контактов в выводах резисторов, короткие замыкания части вит- 
ков и обрывы обмоток трансформаторов низкой частоты, уменыне- 
ние коэффициентов усиления транзисторов, пробои электронно- 
дырочных переходов полупроводниковых приборов, отсутствие или 
ненадежность соединений в коммутирующих устройствах (перекљю- 
чателях, выключателях, гнездах), обрывы цепей питания, выход- 
ного трансформатора, громкоговорителя и другие неисправности. 

Почти все перечисленные повреждения не обнаруживаются 
при внешнем осмотре, поэтому для успешного поиска неисправной 
детали необходимо возможно шире пользоваться измерительной 
аппаратурой и, в первую очередь, простейшими измерительными 
приборами — авометрами типа ТТ-1, ТТ-2, ТТ-3, 1435, ТЛ-4 и дру- 
гими. 


3.3. ПРИЗНАКИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИЕМНИКОВ 


Наиболее простым и распространенным способом проверки 
‚ работоспособности приемника является прослушивание речевых и 
музыкальных передач во всем диапазоне принимаемых приемником 
частот. Если речь и музыка воспроизводятся с нормальной для-дан- 


ного аппарата громкостью без постоянных свистов, тресков, зна-_ 


чительных собственных шумов и других помех, то проверяемый 
приемник считают исправным. Если же при питании аппарата исп- 
равным источником э. д. с. прием отсутствует или сопровождается 


1 Термин «литцендрат» происходит от немецких слов іде, что означает 
1 А. > 
«жгут», «прядь», и ага — проволока, проводник. Таким образом, слово «литцен- 
драт» можно перевести как «жгут тонких проводов». 
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помехами внутреннего происхождения, звук искажен или слаб, 
дальние станции принимаются плохо или совсем не принимаются, 
то приемник считают неисправным, требующим настройки или ре- 
монта. 

Информация, получаемая с помощью одного лишь громкогово- 
рителя, недостаточна для оценки состояния приемника, поэтому 
в тех случаях, когда аппарату необходимо дать более полную харак- 
теристику, его подвергают осмотру и дополнительному контролю 
с помощью измерительных приборов. 

При внешнем осмотре проверяют целость футляра, монтаж, 
состояние и крепление элементов схемы, движение деталей органов 
настройки и коммутации, надежность присоединения источника 
питания, подсветку шкалы и т. п. 

Дополнительный контроль включает в себя измерения токов, 
напряжений и реже сопротивлений резисторов и изоляции, про- 
верку чувствительности и другие испытания. 

Так как большинство резисторов, катушек и конденсаторов 
транзисторных приемников шунтировано относительно низкими 
входными и выходными сопротивлениями полупроводниковых трио- 
дов, то при испытании этих деталей отпаивают один из выводов 
проверяемого резистора или конденсатора. В тех случаях, когда 
измерение сопротивления резистора или проверка целости цепи 
производится без отпайки вывода, источник питания приемника 
отключают. | | 

Из измеряемых электрических величин интересуются в первую 
очередь током покоя, током, потребляемым приемником при номи- 
нальной громкости, и напряжениями на электродах транзисторов, 
а в некоторых приемниках — напряжениями между контрольными 
точками. Если все эти величины соответствуют номинальным зна- 

ениям, то результаты дополнительного контроля считают удов- 
летворительными. Если же хотя бы одна из величин выходит за 
допустимые пределы, то выясняют причину обнаруженного откло- 
нения даже в тех случаях, когда приемник работает нормально. 


3.4. ОБРАЩЕНИЕ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
И МАЛОГАБАРИТНЫМИ ДЕТАЛЯМИ 


Надежность транзисторной радиоаппаратуры значительно вы- 
ше надежности аналогичных устройств на электронных лампах. 
Однако это преимущество полупроводниковых приборов * реали- 
зуется только при условии строгого соблюдения правил обращения 
с транзисторами и диодами. 

Что же необходимо знать для того, чтобы число отказов аппара-. 
туры по причинам ухудшения параметров и выхода из строя полу- 
проводниковых приборов было минимальным? Ответить на этот во- 
прос нетрудно, если учесть, что надежность транзисторов и диодов. 
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зависит в основном от температуры окружающей среды и. электри- 
ческих нагрузок. 

В свете сказанного важнейшие правила эксплуатации полу- 
проводниковых приборов и обращения с ними при ремонте и нала- 
живании аппаратуры можно сформулировать следующим образом: 

не применять источники питания, напряжения которых пре» 
вышают номинальные значения напряжения для данного типа 
приемника; | 

не превышать приводимые в справочниках предельные значе- 
ния токов, напряжений и мощностей, рассеиваемых транзисторами; 

производить замену транзисторов и диодов в приемниках только 
при выключенных источниках питания; 

извлекать транзистор из панели, если по какой-нибудь при- 
чине к ее лепесткам приходится подпаивать другие детали и про- 
ВОДНИКИ; 

в случае необходимости припайки выводов полупроводнико- 
вого прибора непосредственно к другим элементам схемы выполнять 
эти соединения на расстояниях не менее 10 мм от корпусов транзис- 
торов и диодов, пользоваться легкоплавким припоем (Ёлавл. 22 
2 150° С) и паяльником мощностью не более 40 вт с узким жалом, 
по возможности ограничивать время пайки и, зажимая медным. 
пинцетом или утконосами припаиваемый вывод между местом пайки 
и полупроводниковым прибором, отводить таким образом от пос- 
леднего излишки тепла; | 

не подводить к транзисторам сигналы от генераторов и дру- 
гих источников переменного напряжения, амплитуда которых пре- 
вышает допустимые для данного транзистора напряжения; 

иметь в виду, что непосредственное присоединение генератора 
низкой или высокой частоты к базе—эмиттеру транзистора может 
резко изменить режим работы последнего по постоянному току, 
поэтому присоединять источники переменного напряжения к тран- 
зисторам в большинстве случаем следует через конденсаторы; 

не пользоваться при проверке полупроводниковых приборов 
такими омметрами и другими измерительными приборами с источ- 
никами тока, которые создают в цепях проверяемых транзисторов 
и диодов чрезмерно большие для них токи; 

следить за тем, чтобы при проверке режимов работы полу- 
проводниковых приборов не происходило соединений (щупом вольт- 
метра) выводов транзистора и проводников, находящихся под на- 
пряжением; 

не допускать работы транзистора с отключенной базой даже 
на короткие промежутки времени; 

иметь в виду, что надежность полупроводниковых приборов 
повышается в десятки раз при понижении рабочего напряжения 
до 0,7-0,8 предельного значения. | 

При ремонте и налаживании транзисторных приемников при- 
ходится иметь дело не только с полупроводниковыми приборами, 
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но и с различными малогабаритными деталями (катушками для 


колебательных контуров, блоками конденсаторов переменной ем- 


КОСТИ, подстроечными конденсаторами, резисторами, переключа- 


телями и др.). Во время ремонта приемника некоторые из них 
приходится снимать, восстанавливать и испытывать. 

Отличие малогабаритн тых деталей от обычных радиоизделий 
общего применения заключается не только в размерах, но и в не- 
достаточно высоких механической прочности, _износоустойчивости 
и теплостойкости. По этим причинам с малогабаритными деталями 
нужно обращаться весьма осторожно. Особенно бережным должно 
быть отношение к изделиям из синтетических материалов (т. е. из 
пластических масс, пленок, лаков и др.), в основе которых лежат 
полимерные соединения. Детали из.этих материалов можно легко 
повредить не только ударами и приложением к ним небольших 
механических усилий (например, пои расклеивании изделий), но 


и горячим паяльником, каплей расплавленного припоя и рядом 


герметизирующих, клеевых и обезжиривающих составов. 

Проверку малогабаритных резисторов и катушек производят 
обычным способом с помощью омметра или пробника. Что же ка- 
сается испытаний электролитических конденсаторов, то их прово- 
дят низковольтными устройствами с учетом того, что отдельные 
типы электролитических конденсаторов рассчитаны на низкие рабо- 
чие напряжения и их можно пробить при испытаниях обычными 
тестерами. 


3.5 МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ 


Процесс восстановления работоспособности отказавшего при- 
емника можно разделить на два этапа: поиск причины отказа и уст- 
ранение обнаруженной неисправности. Наиболее трудоемким и 
сложным является первый этап, так как заменить или восстановить 
отказавший элемент в большинстве случаев намного проще, чем 
отыскать его из десятков других деталей. 

Для успешного поиска причин отказов необходимо правильно 
представлять себе физические процессы, происходящие в приемнике, 
уметь выбирать из ряда возможных неисправностей наиболее ве- 
роятные, научиться- составлять определенную последовательность 
проверок, отбирать наиболее важные факты и правильно оцени- 
вать результаты наблюдений и испытаний. 

Существует несколько способов отыскания причин неисправ- 
ностей: 

1) внешний осмотр; 

2) сравнение режимов работы исправного и отказавшего при- 
емников; 

3) сужение зоны поиска путем испытания и исключения из даль- 
нейшего рассмотрения отдельных блоков и ступеней приемника; 
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4) наблюдение за прохождением сигналов от одной ступени прием- 
ника к другой; 

5) проверка отдельных цепей, элементов схемы и характеристик 
приемника; 

6) замена находящихся под подозрением деталей. 

Опытные мастера и радиолюбители не отдают предпочтение 
какому-либо одному из упомянутых способов, а применяют в зави- 
симости от проявления. неисправности определенные сочетания 
двух-трех способов. 

Ниже приведены причины часто встречающихся отказов и при- 
мерног содержание и порядок действий по отысканию неисправ- 
ного элемента. 


А. В громкоговорителе не слышно 
передач радиостанций и шума 


Этот отказ чаще всего бывает вызван обрывом или плохим 
контактом в цепи источника питания, нарушением целости цепи 
громкоговорителя или неисправностью выходной ступени УНЧ. 

Примерный порядок действий по отысканию причины отказа: 

проверка источника питания; 

испытание громкоговорителя и его пепи на обрыв; 

Е исправности оконечной ступени УНМ; 

измерение тока, потребляемого приемником от источника пи- 
тания", 


Если общий ток превышает 80-130 ма, то наиболее вероят- 


ной причиной отказа считают неисправность оконечной ступени 
УНЧ или пробой одного из электролитических конденсаторов: 
шунтирующего источник питания? или входящего в ближайший 
к батарее. развязывающий фильтр. При проверке оконечной сту- 
пени УНЧ интересуются прежде всего состояниями транзисторов, 
выходного и входного трансформаторов, конденсаторами типа ЭМ 
или К-50-6 фильтра питания и развязывающего фильтра. 


Б. Шум в громкоговорителе есть, 
но прием радиостанций отсутствует 


Причин этой неисправности может быть много, поэтому при 
данном нарушении целесообразно воспользоваться методом суже- 
ния зоны поиска путем испытания отдельных блоков или методом 
и” за СЕ РЗ сигналов. о из аи 


1 Для измерения общего тока, потребляемого приемником, миллиамперметр 
вводят в разрыв цепи питания между положительным полюсом г батареи И «ПЛІОСо- 
вой» шиной приемника. 
? Этот конденсатор уменьшает сопротивление для переменного тока между 
выводами батареи и таким образом предотвращает РозНИКНОКЕНИЄ связи Между 
ступенями приемника через общий источник питания. 
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например, по слабому шуму в громкоговорителе. Если необходимо 
более веское доказательство исправности УНЧ, то его можно полу- 
чить, подав на вход усилителя сигнал порядка 19—20 мв от звуко- 
вого генератора (например, типа ЗГ-10) или самодельного транзис- 
торного мультивибратора и прослушав звук, воспроизводимый гром- 
коговорителем. Если интенсивность и качество звука нормальны, 
то проверяемый усилитель низкой частоты считают исправным 
переходят к проверке детектора и УПЧ. 

Убедиться в исправности усилителя промежуточной частоты 
можно путем прикосновения отвертки к базам транзисторов УПЧ". 
Если при этом в громкоговорителе прослушивается щелчок, то дан- 
ную ступень УПЧ считают исправной. Если же в момент прикосно-. 
вения отвертки к базе одного из транзисторов щелчок не возникает, 
то ступень, собранную на этом транзисторе, считают неисправной. 

В случае отсутствия щелчка при прикосновении к базе тран- 
зистора оконечной ступени УПЧ проверяют не только эту ступень, 
но и детектор, а также регулятор громкости. Если в результате 
этих проверок неисправная деталь не обнаруживается, то перехо- 
дят к проверке исправности гетеродина. В том, что этот важный 
узел ОР ЗЕНА: работает нормально, можно убедиться по харак- 
МОМ». Ш еленни признаком исправности гетеродина може 
служить реакция приемника на присоединение наружной антенны 
(или куска проволоки) к баЗе транзистора смесителя. 

Если при этом вращение ручки настройки приемника вызы- 
вает появление сигналов радиостанций, сопровождаемых свистами, 
то гетеродин считают исправным. | 

Последними проверяют входные цепи, а в тех приемниках, 
где имеется УВЧ, сначала убеждаются в его исправности, а затем 
переходят к испытанию входных цепей. 

В некоторых приемниках, например, типов «Селга», «Сокол», 

«Гауя», где применены переключатели диапазонов ножевого типа, 
необходимо сразу же проверить правильность его сборки. Если 
ножевые подвижные контакты собраны на планке не по заводской 
схеме, то прием радиостанций может отсутствовать. 
к. Следует иметь в виду, что нередко при вскрытии приемников 
«Селга», «Сокол» и «Гауя» контакты переключателя диапазонов 
рассыпаются. Для правильной сборки переключателя необходимо 
пользоваться схемой, приводимой в описании приемника. 


В. Прием радиостанций есть, 
но речь и музыка воспроизводятся слабо 


Причинами этого дефекта могут быть неисправности многих 
элементов схемы, вызывающие уменьшение коэффициента усиле- 
1 При этом отвертку нужно держать не за ручку, а за металлическую часть. 
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ния какой-либо ступени приемника, поэтому и здесь целесообразно 
воспользоваться методом сужения зоны поиска или методом наблю- 
дения за прохождением сигналов. 

В первую очередь необходимо проверить источник питания и, 
если он не разряжен, то убедиться в исправности и нормальной 
чувствительности УНЧ. 
| Причинами уменьшения коэффициента усиления УНЧ могут 
быть: | 

1) неправильная установка транзисторов в панелях; 

2) низкое качество транзисторов (уменьшение коэффициентов 
усиления); 

3) потеря емкости электролитическими конденсаторами или 
обрывы в их цепях. 

Если УНЧ исправен и обладает достаточным коэффициентом 
усиления, переходят к проверке УПЧ. Понижение чувствительнос- 
ти усилителя промежуточной частоты может быть вызвано одной 
из следующих причин: 

1) обрывом одной или нескольких жилок вывода катушки 
‚ контура; 

2) расхождением чашек броневого сердечника; 

3) нарушением соединения настроечной чашки с подвижным 
сердечником, в результате чего последний не перемещается при 
вращении чашки. 

При отмеченных дефектах качество контура можно легко про- 
верить вращением сердечника. Если перемещение последнего вызы- 
вает острую настройку или расстройку контура, в чем можно убе- 
диться по резкому увеличению или уменьшению уровня сигнала 
на выходе УНЧ, то проверяемый контур считают исправным. 

Следует иметь в виду, что и в УПЧ потери емкости электро- 
литическими конденсаторами и конденсаторами развязывающих 
фильтров, а также обрывы в их цепях вызывают резкое понижение 
чувствительности приемника. 

После проверки УПЧ переходят к контролю входных цепей 
приемника и их коммутации. 

При поиске причины данной неисправности следует учитывать, 
что чувствительность приемника определяется не только исправ- 
ностью элементов и цепей, но и точностью настройки контуров УПЧ, 
входных цепей и гетеродина. Если установлено, что причиной понн- 
жения чувствительности является расстройка контуров, то подст- 
ройку их выполняют по приводимым в описании приемника указа- 
ниям завода-изготовителя. В случае отсутствия таких рекоменда- 
ций подстраивать контуры можно по описаниям, приведенным 
в параграфе 3.7. 
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Г. Прием есть, ‘но звук воспроизводится 
‘с сильными искажениями | 


Так ‘как этот ‘дефект ‘обычно связан с ‘нарушениями в работе 
выходной ‘ступени УНЧ ‘или громкоговорителя, то поиск ‘причины 
неисправности начинают с обследования громкоговорителя, после 


чего переходят к проверке УНЧ, 


Причинами данной неисправности могут быть: 

1) неправильная установка в панели транзистора; 

2) отсутствие контакта в транзисторной ‘панели; 

3) обрыв обмотки согласующего или выходного трансформа- 
тора; 

4) затирание катушки громкоговорителя; 

5) обрыв цепи обратной связи в ‘усилителе низкой частоты. 

Исходя ‘из этого, можно считать, что действия, которые в дан- 
ном случае следует предпринять, должны включать ‘проверку хода 
звуковой катушки в магнитном зазоре, выяснение правильности 
установки транзисторов и надежности контактов в панелях, испы- 
тание обмоток трансформаторов на обрыв и проверка цепей обрат- 
ной связи. В случае отсутствия или ненадежности контактов в панели 
необходимо хорошо зачистить выводы транзистора, ‘обрезать их 
до необходимой длины и изогнуть в виде отрезка синусоиды «дли: 
ной» приблизительно 6 мм и «амплитудой» порядка ‘9,5 мм. 


Д. Прием есть, но сопровождается тресками, 
| хрипом, свистом или гудением 


Причиной появления тресков может быть неисправность тран- 
зистора, ненадежность контактов (например, в переключателе диа- | 
пазонов) или плохая пайка. Учитывая это, можно считать, что 
наилучшими способами поиска причины данного нарушения явля- 
ются 5-й и 6-й методы, т. е. проверка отдельных цепей, элементов 
схемы и ступеней ‘и замена находящихся под подозрением де- · 
талей. 

Подтвердить предположение о том, что «источником тресков» 
является переключатель диапазонов, можно путем прикоснове- 
ння к нему во время работы приемника. Если при этом трески воз- 


никают или усиливаются, вывод очевиден: «источником тресков» 


является переключатель диапазонов. 

Хрип чаще ‘всего возникает из-за ‘увеличения внутреннего 
сопротивления ‘источника питания, снижения качества конденсато- 
ров, входящих ‘в фильтры источников питания и развязывающие 
цепи, неисправности громкоговорителя и непрочного соединения 
деталей корпуса, поэтому при возникновении этого вида искажения 
пелесообразно вести поиск причины неисправности методом провер- 
ки отдельных деталей (громкоговорителя, источника питания и кон- 
денсаторов) и методом внешнего осмотра деталей корпуса. 
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Свист, возникающий. при настройке приемника на люб ую’радио- 


станцию, является: в основном признаком плохой: настройки: УПЧ, 
фильтрпробки: и входных цепей. Иногда. свист бывает вызван не- 
правильным. выбором емкости нейтрализующего конденсатора: в сту- 
пени УПЧ: или чрезмерным повьииением коэффициента усиления 
УНЧ:, При этом усилитель промежуточной. частоты возбуждается 
и приемник. работает с непрерывным свистом. В ряде случаев для 
устранения свиста приходится подбирать емкость конденсатора 
в цепи связи контура гетеродина с эмиттером транзистора. 

Следовательно, при этом виде нарушений поиски причины не- 
исправности следует сосредоточить в основном на УПЧ, преобра- 
зователе частоты и входных цепях. 

Часто при приеме коротковолновых радиостанций воспроиз- 
ведение речи и музыки сопровождается гудением. Причина этого 
явления. — несовершенство: конструкции: блока конденсаторов пере- 
менной емкости: или плохая амортизация: его. Подтвердить это мож» 
но нееложным: экспериментом. Если прикосновение руки к. корпусу 


блока конденсаторов` устраняет гудение, то причиной его: можно 


считать. неудачную: конструкцию конденсаторов: переменной емкос- 


ти или плохое крепление их к корпусу или к шасси приемника. 


Блок конденсаторов: должен крепиться к шасси с помощью амоз- 


тизаторов и: иметь. мягкое сочленение с верньерной системой (разу-: 


моется, если возможность такого сочленения предусмотрена кон- 
струкцией, блока): 

В приемниках «Спидола» и «ВЭФ-12» микрофонный эффект? мо- 
жет быть. вызван. недостаточной жесткостью кренления радиодета- 
лей (конденсаторов) в барабане переключателя диапазонов и на 
контактной. гребенке: 

В приемниках «Спидола» наблюдается еще одно явление — 
при чрезмерном; увеличении громкости звука прием. станций на 
длинноволновом: диапазоне сопровождается гудением, перемешан- 
ным тресками. При уменьшении громкости звука гудение и трески 
прекращаются. Этот дефект вызван замыканием витков звуковой 
катушки на магнитную систему громкоговорителя. Убедиться в этом 
можно с помощью омметра. При присоединении последнего к ле- 
песткам громкоговорителя стрелка прибора отклоняется на опре- 
деленный угол, зависящий от сопротивления звуковой катушки. 
Если при. нажатии на диффузор показания прибора изменяются 


1 В случае необходимости уменьшить коэффициент усиления УПЧ можно . 


путем ввода в схему транзисторов с малым коэффициентом усиления изменением 


режимов работы триодов или шунтированием колебательных контуров УПЧ: 


резисторами: 

2 Микрофонным эффектом. называют изменение анодного’ тока электронной 
лампы, вызванное воздействием на нее механических колебаний. Подобное явле- 
ние имеет место и в транзисторных приемниках, но здесь оно вызывается колеба- 
ниями не электродов: транзистора, а вибрацией других деталей, например, плас- 
тип конденсаторов переменной емкости. 
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скачками, то считают, что звуковая катушка соединяется с магнит- 
ной системой. В ряде случаев отключать при такой проверке гром- 
коговоритель и пользоваться омметром не нужно. Достаточно при 
появлении гудения и тресков нажать на диффузор пальцем и про- 
слушать передачу. Если возбуждение и трески прекратятся и вос- 
произведение звуков станет нормальным, то можно считать, что 
причиной данного дефекта является затирание звуковой катушки. 
Такой громкоговоритель требует ремонта или замены. 


3.6. ПОРЯДОК РАЗБОРКИ И СБОРКИ 
ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРИЕМНИКОВ 


Для осмотра монтажа, проверки режимов работы транзисторов 
и проведения других испытаний необходим доступ к обеим сторонам 
печатной платы. Чтобы получить его, нужно частично разобрать 
приемник. Порядок выполнения этой операции для 18 типов наи- 
более распространенных транзисторных приемников и радиол «Мрія» 
и «Эфир-М» кратко изложен ниже. 

Разборка приемника «Алмаз» 

1. Открыть крышку пенала и извлечь из него аккумуляторную 
батарею. 

2. Отвинтить на задней стенке приемника два винта, крепящие 
крышку приемника к корпусу, и снять крышку. 

3. Отвинтить две стойки, крепящие печатную плату к корпусу. 

4. Снять печатную плату с основания. 

Сборка приемника «Алмаз», как и сборка других приемников, 
производится в обратной последовательности. 

Разборка приемника «Альпинист» 

1. Отвинтить два винта и снять переднюю стенку корпуса 
приемника. 

2. Отпаять проводник от гнезда наружной антенны. 

3. Отвинтить пять винтов и вынуть плату приемника. 

При установке платы на место можно повредить стрелку-ука- 
затель, поэтому собирать приемник следует осторожно. 

Разборка приемника «ВЭФ)-12» 

1. Отвинтить пять винтов, которыми крепится задняя стенка 
и крышка отсека питания, и снять их. 

2. Отвинтить винты и снять все ручки управления. 

3. Снять колпачок телескопической антенны и легким нажати- 
ем на антенну ввести ее в приемник. 

4. Отвинтить четыре винта (три по углам шасси и четвертый 
в отсеке питания) и вынуть винты пинцетом. 

о. Перекашивая шасси так, чтобы расположенный справа отсек 
питания находился выше левой половины шасси, вынуть его из кор- 
пуса. 
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6..Отвинтить три винта, которыми крепится печатная плата 
к шасси и повернуть ее от себя на 90°. 

Разборка приемника «Гиала» 

1. Отвинтить расположенные по краям задней крышки корпуса 
два винта. 

2. Снять ручку регулятора громкости, отвинтить два винта 
М4, расположенные по диагонали платы УНЧ, и снять последнюю. 

3. Отвинтить четыре винта М4 и снять плату УПЧ. 

При установке платы УПЧ на место необходимо совместить 
поводок переключателя диапазонов с ручкой переключателя, а по- 
водок КПЕ с прорезью шкива верньерного устройства. 

Разборка приемника «Космонавт» 

1. Снять крышку отсека питания и вынуть из приемника эле- 
менты. 

2. Отвинтить два винта, расположенные на дне отсека питания 
и крепящие нижнюю крышку к корпусу приемника. 

3. Снять нижнюю крышку приемника с закрепленным на ней 
громкоговорителем. 

4. В случае необходимости извлечения платы приемника из 
корпуса отвинтить четыре винта, расположенные по углам платы 
и крепящие ее к корпусу. 

Разборка приемника «Меридиан» 

1. Отвинтить винты и снять ручки настройки и регуляторов 
громкости и тембра. 

2. Положить радиоприемник на стол лицевой стороной вниз, 
вынуть задвижку отсека питания и извлечь две батареи со своей 
КОЛОДКОЙ. | 

3. Отвинтить четыре винта, крепящие крышку, и снять ее. 

4. Отвинтить два винта и снять крышку отсека питания. 

5. Отпаять от переключателей диапазонов два вывода, идущие 
к гнезду наружной и телескопической антенны. 

6. Отвинтить винт и стойку, крепящие кроншнейн телеско- 
пической антенны. 

7. Потянуть кронштейн с телескопической антенной вверх и, 
отвернув винт, крепящий антенну, вынуть ее из корпуса. 

8. Отвинтить три стойки и два винта и вынуть несущий каркас 
со всеми элементами. 

Разборка приемника «Нева-2» 

1. Открыть крышку пенала ивынуть аккумуляторную бата- 
 рею. 

. 2. Отвинтить винт в левом верхнем углу, который крепит крыш- 
ку приемника к корпусу, и снять крышку. 

3. Отвинтить винт, крепящий лимб и шкалу радиоприемника, 
и снять лимб, шкалу и уплотнительное кольцо. 

‚ 4. Отвинтить три винта, крепящие печатную плату к корпусу. 

5. Соблюдая осторожность, вынуть печатную плату из кор- 
пуса. 
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Разборка приемника «Нейва» 

1. Открыв крышку люка питания, вынуть батарею. 

2. Отвинтить винт, расположенный над переключателем диапазо- 
нов, который крепит крышку приемника к корпусу, иснять крышку. 
5. Если необходимо, вынуть печатную плату из корпуса. 

Для этого нужно положить раскрытый приемник линевой сто- 
роной ‘вниз, приподнять крышку и вывинтить из нее с помощью 
специальной отвертки телефонное гнездо. 

Затем отвинтить два винта и стойку, крепящие печатную плату 
к корпусу, и осторожно вынуть печатную плату из корнуса. 

Разборка приемника «Планета» 

1. Отвинтить один винт, крепящий заднюю крышку, три винта 
по углам печатной платы и один винт рядом с гнездом «Телефон». 

2. Вынуть плату. 

При установке платы необходимо совместить поводок пере- 
ключателя диапазонов с пазом ручки переключателя. 

Разборка приемника «Рига -102» 

1. Вывинтить два винта М4 (с пломбами) на задней стенке 
радиолы. 

2. Отключить все разъемы: антенны, УКВ, громкоговорителя, 
проигрывателя. 

5. Вывинтить три винта МЗ в дне футляра приемника, удер- 
живающие нижнюю декоративную профильную планку. Последняя 
закрывает нижнюю часть шкалы приемника. 

4. Вывинтить в дне футляра приемника четыре винта М4, 


удерживающие шасси. 


о. Выдвинуть шасси вперед (на себя) из футляра и снять боко- 
вые пластмассовые накладки, которые одевают на шкалу с двумя 
плоскими пружинами. 

6. Для получения доступа к печатной плате КСДВ-ПЧ необ- 
ходимо СНЯТЬ: 

о а) фальшпанель переключателя диапазонов (два винта М4), 

б) все ручки управления, 

в) шкалу приемника (два винта М4, крепящие ее к шасси), 

г) подшкальник (два винта МА). 

7. Для получения доступа к деталям печатной платы УНЧ 
необходимо вывинтить один винт М4 (между радиаторами тран- 
зисторов 112135) и вынуть печатную плату из контактного гнезда. 

При установке платы УНЧ на место нужно внимательно про- 
следить за тем, чтобы были правильно установлены прокладки под 
винтом М4. Если не сделать этого, то винт может замкнуть радиа- 
торы транзисторов на шасси приемника, что выведет из строя не 
только УНЧ, но в ряде случаев и блок питания. 

Разборка приемника «Рига-103» 

1. Отвинтить винты на задней стенке, крепящие шасси к фут- 
ляру приемника, и, потянув сзади шасси на себя, осторожно 
извлечь его из футляра. 
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2. Отвинтить буксы и снять заднюю стенку с шасси. 

Разборка приемника «Селга» 

1. Отвинтить винт, крепящий заднюю стенку приемника, и 
снять ее. 

2. Отпаять вывод конденсатора от гнезда наружной антенны. 

3. Отвинтить два винта, крепящие печатную плату. 

4. Отвинтить стойку-винт, крепящую печатную плату и служа- 
щую гайкой для крепления задней стенки приемника. 

5. Вынуть печатную плату. 

Разборка приемника «Сигнал» 

1. Открыть крышку люка питания и вынуть батареи. 

2. Отвинтить винты, крепящие крышку приемника к корпусу, 
и снять крышку. 

3. Если необходимо, извлечь печатную плату из корпуса; 
для этого положить раскрытый приемник лицевой стороной вниз, 
приподнять крышку и вывинтить специальной отверткой телефон- 
ное гнездо. 

4. Отвинтить два винта и стойку, крепящие печатную плату 
к корпусу. 

5. Осторожно вынуть плату. 

Разборка приемника «Сокол» 

1. Отвинтить два винта и снять заднюю крышку. 

2. Отпаять конденсатор от гнезда внешней антенны. 

3. Отвинтить два винта, крепящие плату к корпусу приемника, 

4. Вынуть печатную плату из пазов корпуса приемника. 

Разборка приемника «Соната» 

1. Снять ручку регулятора тембра. 

2. Отвинтить два винта крепления крышки пенала и снять 
крышку. ; 

3. Вынуть батареи. 

4. Отвинтить два винта крепления крышки корпуса и снять 
крышку. 

5. Отвинтить стопорный винт ручки переключателя диапазо- 
нов и снять ручку. 

6. Вынуть колодку с гнездами. 

7. Отвинтить пять винтов крепления платы к корпусу и вынуть 
плату. | | 

Разборка приемника «Спидола» 

1. Отвинтить два винта и снять заднюю стенку. 

2. Снять колпачок телескопической антенны и полностью ввес- 
ти антенну в приемник. 

3. Повернуть на один-два оборота винт крепления ручки пере- 
ключателя диапазонов и снять ручку. 

4. Отпаять. (в приемнике «Спидола») провод от гнезда наружной 
антенны и от экранирующей фольги. 

5. Отвинтить четыре винта (по углам шасси), крепящие шасси 
приемника к корпусу. | 
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6. Вынуть шасси. 

7. Отвинтить · два винта, которыми крепится печатная 
плата. 

Разборка приемника «Спорт-2» 

1. Снять ручку для переноски радиоприемника. 

2. Снять на задней стенке крышку отсека питания. 

3. Отключить батарею и вынуть ее из отсека. 

4. Отвинтить два винта на задней стенке корпуса и два фигур- 
ных винта на боковых стенках. 

5. Снять заднюю стенку и шкалу. 

6. Снять каретку стрелки с рамы, предварительно освободив 
ее от тросика и снять стрелку, поднимая ее между ферритовыми 
стержнями антенн вверх. 

7. Отвинтить пять винтов, крепящих раму и плату к передней 
стенке корпуса. 

8. Вынуть плату с рамой из корпуса, отпаяв, если в этом воз- 
никает необходимость, провода, соединяющие плату с переключа- 
телем тембра и громкоговорителем. 

Разборка приемников «Юпитер» и «Сатурн» 

1. Снять металлическую крышку на задней стенке корпуса, 
отключить батарею и извлечь ее из приемника. 

2. Отвинтить винт, крепящий заднюю крышку, а также 
гайку телефонного гнезда и отделить одну часть корпуса от 
другой. | 

3. Отвинтить три винта, крепящие плату к передней стенке 
корпуса, и извлечь плату. 

Разборка радиолы «Мрія» 

1. Нажав на две боковые кнопки, расположенные в верхней 
части корпуса радиолы, снять крышку. 

2. Отвинтить два угловых винта на подмоторной панели со сто- 
роны переднего корпуса. 

З. Сдвинув вправо две кнопки на крышке отсека питания, 
снять крышку. 

4. Вынуть элементы. 

5. Отвинтить винт, расположенный в нижнем левом углу от- 
сека питания. 

6. Отвинтить винт, находящийся на заднем корпусе справа 
внизу, и отделить переднюю стенку корпуса. 

7. Отвинтить две стойки и три винта, крепящие раму с платой 
к переднему корпусу. 

6. Вынуть плату с рамой из переднего корпуса, следя за тем, 
чтобы не погнуть стрелку. 

В случае необходимости отпаять провода, соединяющие плату 
с отсеком питания, телескопической антенной, двигателем, громко- 
говорителем и звукоснимателем. 

Для снятия проигрывающего устройства необходимо отвин- 
тить два винта, крепящие его к задней стенке корпуса. 
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Разборка радиолы «Эфир-М» 
Для получения доступа к деталям радиолы необходимо отвин- 


тить все винты, крепящие шасси к футляру, после чего выдвинуть 
шасси. 


3.7. НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНЗИСТОРНЫХ 
ПРИЕМНИКОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


В этом параграфе приведены таблицы характерных неисправ- 
ностей наиболее распространенных промышленных приемников, 
способы проверки и настройки их блоков, режимы работы тран- 
зисторов и основные данные моточных деталей. В каждой таблице 
неисправностей три графы. В первой (слева) содержатся признаки 
неисправностей, во второй — вероятные причины и в третьей — 
рекомендации по проведению простейших измерений и испытаний, 
направленных на уточнение причины неисправности, и устранению 
обнаруженных дефектов. 

Пользоваться таблицами очень просто. Сначала на основе 
опыта или анализа внешних признаков отказа намечают цепь или 
блок (например, цепь питания, усилитель низкой частоты или уси- 
литель промежуточной частоты), в котором наиболее вероятно 
появление неисправности. Затем находят соответствующую таблицу 
и просматривают ее левую графу. Отыскав в ней признак неисправ- 
ности, совпадающий с тем, который был обнаружен у поврежден- 
ного приемника, знакомятся с содержащимися в средней графе 
причинами неисправностей и выбирают наиболее вероятную из них 
или ту, которую можно легко устранить. 

Если таким образом не удается найти причину отказа, то пред- 
полагают, что приемник не работает по причине отказа другого 
элемента схемы или блока и переходят к его проверке в той же по- 
следовательности. 

Приведенные в таблицах значения напряжений и токов можно 
разделить на две группы. К первой относятся результаты измере- 
ний, полученные при питании приемников от собственных источни- 


ков. питания, тт. е. от батареи аккумуляторов и гальванических. 


элементов, на которые рассчитаны данные приемники. Ко второй 
группе значений напряжений и токов относятся результаты изме- 
рений этих величин, полученные при питании приемников от спе- 
циального блока питания, обладающего очень малым внутренним 
сопротивлением. 

На это обстоятельство обращается внимание в связи с тем, что 
при сравнении значений напряжений и токов, которые будут полу- 
чены владельцами приемников при ремонте. своих аппаратов, с таб- 
личными значениями возможны расхождения. 

От собственных источников питались приемники «Альпинист», 
«ВЭФ-12», «Меридиан», «Рига-103», «Спидола», поэтому результаты 
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измерений, которые получат читатели при ремонте своих приемни- 
ков, совпадают со значениями токов и напряжений, приведенными 
в таблицах. Что же касается напряжений и токов, устанавливаю- 
щихся при некоторых видах неисправностей" приемников «Алмаз», 
«Гиала», «Нейва», «Планета», «Селга», «Сокол», «Юпитер», то они могут 
существенно отличаться от значений, которые будут зафиксирова- 
ны. Объясняется это тем, что мощный низкоомный блок, который 
питал перечисленные приемники, способен был развивать большие 
разрядные токи, а собственные источники питания, которыми будут 
пользоваться читатели, на это не способны. По этой причине при- 
веденные в таблицах некоторые значения токов и напряжений сле- 


_ дует рассматривать как несколько завышенные. 


'ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «АЛМАЗ» 


Принципиальная схема приемника приведена на рис. 3.4. При- 
чинами отказов чаще всего являются: 

пробои конденсаторов С; 5, Св, Сз, Са, Св, Со, Са, Спа, Сав 
НС, СС; 

потери емкости или обрывы цепей конденсаторов С: Су» 
Сз, Св» Сто» Св Си» Со Сов, Сав, Сов» Сов; 

обрывы катушек трансформатора К, и контуров К.К; 

неисправности транзисторов ПП и ПП; 

уменьшение козріишмента усиления по току транзистора ПП2,, 
ППЗ или ШБ; 


Таблица 3.1 


Напряжение {в вольтах) между плюсовым 


проводом батареи и 
Нанменование ступени ВоЗод р 


эмиттером базой коллектором 


Оконечная ступень УНЧ (транзисто- | 0,02 — 0,08 | 0,09-0,16 | 8,8 9,0 
ры ПИб и ШГ 
Предоконечная ступень УНЧ (тран- 16 --2,1 18 —2,3 7,4 -= 7,8 
зистор ПП5) 
7 сга ступень УНЧ (транзистор 0,2-0,3 | 0,34 -— 0,43 18-23 
114) 
Вторая ступень УПЧ (транзистор 0,2 -- 0,5 0,4 -— 0,7 6,6 — 7,0 
о ступень УПЧ (транзистор 0,2 —- 0,4 0,4 —— 0,6 2,0 -=- 3,6 
ВЕ дравоватадь частоты (транзистор | 0,30 — 0,66 | 0,4 — 0,8 ‚ 4,0-—-60 
) | | 
Примечание, 
Приведенные в таблице 9.1 напряжения измерены вольтметром типа 


А4-М2 


1 К таким неисправностям относятся нарушения, связанные с резким уве- 
личением тока, потребляемого от источника питания. | 
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Рис. 3.4. Принципиальная схема переносного приемника «Алмаз» 


а АНФАС нь ль ДЕНЬ ал 


Таблица 3.2 
Данные трансформаторов низкой частоты 
Трансформаторы 
согласующий | выходной 


Наименование всличин р 
Обмотки 


первичная вторичная | первичная вторичиля 


№№ выводов 1; 2 ЗУНА 3: 4:5 Т7 
Марка и диаметр провода | ПЭЛ; 0,06 | ПЭЛ; 0,06 | ПЭЛ; 0,09 | ПЭЛ; 0,23 
Число витков 2500 700, отвод | 900, отвод 102 


от 350-го | от 450-го 
Сопротивление обмотки | 420 + 10% | 160 + 10% | 60 + 10% | 1,4 + 10% 
постоянному току, ом 


Таблица 3.3 
Данные контурных катушек 


Индук- 
Наименование Обозначение | Марка и диаметр Число Сопротив- и 
катушки на схеме провода витков ление, ом | ность, 
мкг 
Антенная СВ! Гсв (3; 4) | ЛЭП-7 х 0,07 68 3,5 360 
Антенная ДВ? Е дв (5.6) ПЭВ 2 0,1 55 х 4 95 4700 
Катушка связи СВ | Г, св (1; 2) ПЭЛШО 2 0,1 10 12 а. 
Катушка связи ДВ Г дв (7; 81 ПЭЛШО © 0,1 30 3,5 = 
Катушка гетеро- 
дина СВ К-1 (1:2) |-ЛЭ: 5006: 235535 3,0 250 
Катушка гетеро- | 
дина ДВ К-2 (1; 2) | ПЭВ-1 © 0,08 50 х3 8,0 539 
Катушка связи ге-| ‘ 
теродина ДВ (3; 4 и 4; 5) ПЭЛШО (02 0,1 (13х1 - 9х1 0,6 + 0,4] — 
Катушка ФСС-13 К-3 (3; 4) | ЛЭ-5х 0,6 26 х З 17 160 
Катушка связи 
ФСС-1 (22) ПЭВ-І 2 0,1 14 х З 1,8 ша 
Катушка ФСС-2 | К-4 (1; 2) ЛЭ 5 х 0,06 137 х 2 --37,5| 23 300 
Катушка ФСС-3 К-5 (2; 3); | ЛЭ 5х 0,06 137 х 3 отвод] 1,8 -- 0,4] 300 
от 10-го 
Катушка ФПЧ* К-6 (1; 2; 3! ПЭВ-1 20,1 | 50,5 -Е 110 | 2,5 4-5 410 
отвод от 
Вторичная обмотка 
трансформатора 
пром. частоты К-6 | К-6 (5; 4) ПЭВ-1 2 0,1 110 5 — 


+ СВ — средние волны 

* ДВ — длинные волны 

$ ФСС — фильтр сосредоточенной селекции. 
* ФПЧ — фильтр промежуточной частоты. 


Неисправности цепей питания и громкоговорителя приемника «Алмаз» 


Приз наки неисправности 


Вероятные причины 


Способы проверки и устранения неисправностей 


1. Прием отсутствует; шум | 1. 
в громкоговорителе не | 2. 
слышен; приемник не по- 
требляет энергии от ис- 
точника питания 


2. Прием отсутствует; шум | 1. 
в ` громкоговорителе не 
слышен; ток покоя при- | 2. 
емника нормальный 


су 


о, 


З. Радиостанции принимают- | 1. 
ся, но с сильными иска- 


жениями 
2: 
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СЕБЕ ЕЕС 


Обрыв цепи питания 
Неисправен выключатель пи- 
тания 


Обрыв цепи громкоговори- 
теля 
Не замыкается гнездо теле- 


фона 
Обрыв звуковой катушки 
громкоговорителя 


Затирание звуковой катуш- 
ки громкоговорителя в за- 
зоре магнитной системы 
Гибкие выводы от звуковой 
катушки громкоговорителя 
касаются диффузора 


дунан әла тет пт аличрричитат а артта аитуу саалга зарур трагачи р утас аттдде 


Проверить цепь питания пробником или омметром 

Проверить выключатель пробником или омметром 7 

В случае отсутствия прибора замкнуть пинцетом выводы 
выключателя 


Проверить цепь пробником или омметром 
Замкнуть пинцетом пружины гнезда 


Измерить сопротивление катушки громкоговорителя посто- 
янному току. Сопротивление исправной катушки равно 
9-:- 10 ом 


Выключить приемник и проверить ход звуковой катушки 
в зазоре магнитной цепи 

Перемещение катушки должно быть бесшумным 

Изогнуть выводы так, чтобы они не касались диффузора 
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Неисправности усилителя 


Таблица 3.5 
низкой частоты приемника «Алмаз» 


Признаки неисправностей 


1. Прием радиостанций |1. Пробит конденсатор Сов 


отсутствует 


2. Прием есть, 


кажениями 


но с ИС- 


Вероятные причины 


Способы проверки и устранения неисправностей 


2. Резистор Юа замкнут на 
резистор А55 
3. Пробит конденсатор С» 


4. Замыкание первичной об- 
мотки трансформатора 
Тру на вторичную 


сл 


. Пробит конденсатор Сэ 


1. Замыкание резистора КЮ. 
на вывод выходного транс- 
форматора 

Пробит конденсатор Со 


хм 


3. Пробит конденсатор Су 


= ори «аара: Ета са 1 


Измерить ток, потребляемый приемником, и напряжение на кол- 
лекторе транзистора ПП. Если ток равен 80 ма, а напряже- 
ние — нулю, то предположение о пробое конденсатора Сов 
можно считать подтвержденным 

Осторожно раздвинуть резисторы 


Признаками пробоя конденсатора С, являются понижение на- 
пряжения на коллекторе транзистора ПП4 до 0,4 в и уменьше- 
ние напряжения на конденсаторе Съз от нормального значения 
1,2 в до нуля 

Измерить ток, потребляемый приемником, и напряжение на кол- 
лекторе транзистора ПП5. Если ток равен приблизительно 
140 ма, а напряжение — 1,2 в, то можно считать, что обмотки 
1 рансформатора соединены друг с другом 

Измерить напряжение на конденсаторе Съ; и ток покоя. Если 
они равны соответственно нулю (вместо 1,5 в) и 40 ма, ҷто 
в 6-=—7 раз превышает нормальный ток, то конденсатор Съ 
необходимо заменить | 


Осторожно отвести резистор от вывода трансформатора Тр, 


Измерить ток, потребляемый приемником, и напряжение на базе 
транзистора ППб. В случае увеличения тока до 200 ма и по: 
вышения напряжения на базе приблизительно до 2 в заме- 
нить конденсатор Сә» 

Измерить ток, потребляемый приемником, и напряжение на базе 
транзистора ПИТ. Если ток увеличен до 200 ма, а напряжение 
на базе до 2 в, то заменить конденсатор Сзо 


3. Звук приобрел «метал- 
лическую» окраску 


4, Понижена чувстви- 
тельность приемника 


5. Прием есть, но каче- 
ство воспроизведения 


низкое из-за воз- 
буждения на низкой 
частоте 


Һәл 


4. Вышел из строя транзис- 


Г" 
. 


сә 


ә 


1 Часто имеет место при 


тор ППб или транзистор 
ПП? 


Обрыв одной из половин 
первичной обмотки вы- 
ходного трансформатора 
Внутренний обрыв в кон- 
денсаторе С. или обрыв 


во внешней цепи этого: 


конденсатора 


Пробит конденсатор Ст: 


Короткое замыкание час- 
ти витков трансформато- 
ра Тр: · 


Уменьшился коэффициент 
усиления по току тран- 
зистора ПП5 

Пробит конденсатор Сз 


. Понижено напряжение и 


увеличено внутреннее со- 
противление источника 
питания 1 

Потеря емкости конден- 
сатором Сов 

Потеря емкости конден- 
сатором С, 

Пробой конденсатора С. 


Проверить режимы работы транзисторов. Если постоянные напря- 


кения на электродах ОДНОГО ИЗ полупроводниковых триодов 


не соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.1, то за- 
менить транзистор 

Измерить омметром сопротивления между выводами 3, 4, 5 пер- 
вичной обмотки трансформатора Трз и сравнить измеренные 
величины с данными, приведенными в таблице 3.2 

Подключить параллельно конденсатору Сәу исправный конденса- 
тор приблизительно такой же емкости. Если звук станет нор- 
мальным, то заменить конденсатор, С | 

Проверить качество паек во внешней цепи этого конденсатора. 


Выключить питание, присоединить омметр к конденсатору. О 
так, чтобы положительный полюс прибора был соединен. с «П. лю- 
совой» шиной приемника и измерить сопротивление конденса- 
тора. Если оно окажется малым, то заменить конденсатор 

Проверить омметром сопротивления обмоток и сравнить получен- 
ные данные со значениями, приведенными в таблице 3.2 


Измерить коэффициент усиления В. Если он меньше 49, заме- 
нить транзистор 


Измерить постоянное напряжение на конденсаторе Сз. Если по- 
следний исправен, то напряжение на нем равно приблизительно 
2 в 


Измерить напряжение батареи. Если оно меньше 5,8 в, заменить 
ее 


Заменить конденсатор 


Заменить конденсатор 

Измерить постоянное напряжение на конденсаторе С... Если. оно 
значительно меньше нормального, равного приблизительно 1,5 є, 
заменить конденсатор 


использовании в качестве источника питания батареи «Крона». 
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Таблица 3.6 


Неисправности усилителя промежуточной частоты приемника «Алмаз» 


ЕНИН НННННЦИНННРННРОРИНЦИНЦНЦИННЦАНАНО ОРАН 


Признаки неисправностей 


Вероятные причины 


Способы проверки и устранения неисправностей 


РАЧШИНИРЦЈНИРБНННЫОЦИНМИШИНЦНЦЦНМНИЫНЦЫНЦННММНННННННЦЦЦИИННЫӘННЫНӘӘРӘОӘ аргана 


1. Прием радиостанций | 1. 
отсутствует 


е; 


Пробит конденсатор Сз 


Пробит конденсатор Сә 


. Обрыв резистора Ю1з 


Перевести контактную щетку (движок) резистора Аз (регулятор 
громкости) в верхнее по схеме положение (соответствующее 
максимальной громкости) и, присоединив омметр к конденсатору 
так, чтобы положительный полюс прибора был соединен с верх- · 
ней по схеме обкладкой конденсатора, заметить показание ом- 
метра. Если оно значительно меньше 29 ком, то заменить кон- 
денсатор | 

Установив предварительно регулятор громкости (резистор үз) 
в положение, соответствующее максимальной громкости, при- 
соединить омметр к конденсатору С, так, чтобы положитель- 
ный полюс прибора был соединен с верхней по схеме обкладкой 
конденсатора. Если измеренное сопротивление значительно 
меньше 25 ком, то заменить конденсатор 

Присоединить соединительные шнуры омметра к контактной 
щетке (ползунку) регулятора громкости и «плюсовой» шине 
приемника так, чтобы положительный полюс омметра был сое- 
динен с контактной щеткой, и измерить сопротивление данного 
участка схемы. Если измеряемая величина равна 0 -- 25 ком, 
то считают, что резистор Юз исправен. Если же омметр пока- 
зывает сопротивление, во много раз больше 25 ком, то прихо- 
дят к выводу, что резистор №; оборван 


Обрыв вторичной обмотки | Проверить целость обмотки омметром или пробником 


трансформатора промежу- 
точной частоты Қ-6 
Пробит конденсатор Су 


Пробит конденсатор С; 


Измерить сопротивление первичной обмотки трансформатора К-6. 
Если оно равно нулю, заменить конденсатор | 
Измерить напряжение на коллекторе транзистора ППЗ или ток 
покоя приемника. Если напряжение равно приблизительно 5 в, 

а ток 10—11 ма, заменить конденсатор 


СВЕ 


3. Звук приобрел «метал- 


лическую» окраску 


4. Понижена чувстви- 
тельность приемника 


5. Прием есть, но каче- 
ство воспроизведения 
низкое из-за воз- 
буждения йа низкой 
частоте 


4. 


— 
. 


> 


. Потеря емкости 


Вышел из строя транзис- 
тор 1116 или транзистор 
ПИ 


Обрыв одной из половин 
первичной обмотки вы- 
ходного трансформатора 
Внутренний обрыв в кон- 
денсаторе С. или обрыв 


во внешней цепи этого 


конденсатора 


Пробит конденсатор Су: 


Короткое замыкание час- 
ти витков трансформато- 
ра Трұ · 


Уменьшился коэффициент 
усиления по току тран- 
зистора ПП5 

Пробит конденсатор Сз 


Понижено напряжение и 
увеличено внутреннее со- 
противление источника 
питания * 

Потеря емкости конден- 
сатором Св 

конден- 
сатором С 

Пробой конденсатора С. 


Проверить режимы работы транзисторов. Если постоянные напря- 
жения на электродах одного из полупроводниковых триодов 
не соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.1, то за- 
менить транзистор 

Измерить омметром сопротивления между выводами 3, 4, 5 пер- 
вичной обмотки трансформатора Тр» и сравнить измеренные. 
величины с данными, приведенными в таблице 3:2 

Подключить параллельно конденсатору С,ь исправный конденса- 
тор приблизительно такой же емкости.’ Если звук станет нор- 
мальным, то заменить конденсатор, С 

проверить качество паек во внешней цепи этого конденсатора. 


Выключить питание, присоединить омметр к конденсатору, С 
так, чтобы положительный полюс прибора был соединён с «илю- 
совой» шиной приемника и измерить сопротивление. конденса- 
тора. Если оно окажется малым, то заменить конденсатор _ 

Проверить омметром сопротивления обмоток и сравнить получен- 
ные данные со значениями, приведенными в таблице 3.2 


Измерить коэффициент усиления В. Если он меньше 49; заме- 
нить транзистор 


Измерить постоянное напряжение на конденсаторе Ся. Если по- 
следний исправен, то напряжение на нем равно приблизительно 
2 в 

Измерить напряжение батареи. Если оно меньше 5,8 в, заменить 
ев 


Заменить конденсатор 
Заменить конденсатор 
Измерить постоянное напряжение на конденсаторе. Сәв. Если. оно 


значительно меньше нормального, равного приблизительно 1,5 є, 
заменить конденсатор 


Часто имеет место при использовании в качестве источника питания батареи «Крона». 


Таблица 3.6 


СТ] 


Неисправности усилителя промежуточной частоты приемника «Алмаз» 


Признаки неисправностей Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


1. Прием радиостанций | 1. Пробит конденсатор Сә | Перевести контактную щетку (движок) резистора А1з (регулятор 
отсутствует громкости) в верхнее по схеме положение (соответствующее 
максимальной громкости) и, присоединив омметр к конденсатору 
так, чтобы положительный полюс прибора был соединен с верх- 
ней по схеме обкладкой конденсатора, заметить показание ом- 
метра. Если оно значительно меньше 29 ком, то заменить кон- 
денсатор | 
2. Пробит конденсатор Съз | Установив предварительно регулятор громкости (резистор 13) 
в положение, соответствующее максимальной громкости, при- 
соединить омметр к конденсатору С» так, чтобы положитель- 
ный полюс прибора был соединен с верхней по схеме обкладкой 
конденсатора. Если измеренное сопротивление значительно 
меньше 25 ком, то заменить конденсатор 
3. Обрыв резистора Ю\ 3 Присоединить соединительные шнуры омметра к. контактной 
щетке (ползунку) регулятора громкости и «плюсовой» шине 
приемника так, чтобы положительный полюс омметра был сое- 
динен с контактной щеткой, и измерить сопротивление данного 
участка схемы. Если измеряемая величина равна 0 -— 25 ком, 
то считают, что резистор Юз исправен. Если же омметр пока- 
зывает сопротивление, во много раз больше 25 ком, то прихо- 
дят к выводу, что резистор Юз оборван 
4. Обрыв вторичной обмотки | Проверить целость обмотки омметром или пробником 
трансформатора промежу- 
точной частоты К-6 
5. Пробит конденсатор Суз | Измерить сопротивление первичной обмотки трансформатора К-6. 
| Если оно равно нулю, заменить конденсатор % 
6. Пробит конденсатор С;, | Измерить напряжение на коллекторе транзистора ППЗ или ток 
покоя приемника. Если напряжение равно приблизительно 5 в, 
а ток 10 —- 11 ма, заменить конденсатор 


сла анне — 
оон ити оон о 


—. 
бә 


2. Низкая чувствитель- 
ность приемника 


Г 


ава. 


к 


0) Е 


. Нарушена 


Конденсатор Сз (или С;}) 
замкнут на экран конту- 
ра К-4 (или К-3) 


Плохо припаян конденса- 
тор Суз или Су 


Пробит конденсатор С} 
Пробит конденсатор С» 
Пробит конденсатор С. 


Потеря емкости конден- 
сатором Сър, Сув, Суу или 
Ст 


Один из транзисторов 
(ПП2 или ППЗ) имеет ма- 
лый коэффициент ‘усиле- 
ния по току (а << 0,92) 


механическая 
связь сердечника катуш- 
ки К-3, К-4, К-5 или К-6 
с гайкой, вследствие чего 
сердечник перестал пере- 
мещаться 


Полный или частичный 
обрыв * контура К-3, К-4, 
К-5 или К-6. 


Осторожно отвести от экрана конденсатор Суз (или Су) и при- 
клеить к экрану в месте соединения его с конденсатором ку- 
сочек липкой электроизоляционной ленты 


Проверить качество паек путем легкого подергивания пинцетом 


выводов конденсатора 


Измерить сопротивление катушки контура К-3. Если оно равно 
приблизительно нулю, заменить конденсатор 


Измерить сопротивление катушки контура К-3 (выводы 3, 4). Если 
оно равно нулю, заменить конденсатор 


Измерить сопротивление катушки контура К-5. Если оно близко 
к нулю, заменить конденсатор 


Подергивая конденсаторы пинцетом, проверить качество их паек 


Заменить транзистор 


Вращая сердечники упомянутых контуров, установить, возможна 
ли их настройка. Отделившийся сердечник приклеить к гайке 
клеем, приготовленным из соответствующей пластмассы, рас- 
творенной в дихлорэтане, после чего настроить усилитель про- 
межуточной частоты 


Последовательно настроить каждый из перечисленных контуров. 
Если контур не оборван, то он хорошо настраивается и имеет 
‘острую кривую резонанса (кроме контура К-6, резонансная кри- 
вая которого тупа из-за нагрузки его детектором) 


1 Под частичным обрывом подразумевается обрыв одной, двух или нескольких жилок провода. 
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Окончание табл. 3.6 


Е 


Признаки неисправностей Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправяостей 


3. Прием есть, но сопро-|1. Пробит конденсатор Ск | Измерить напряжение на эмиттере транзистора ПП? или ППЗ. 
вождается шумами по- или Сә Если оно равно нулю, заменить один из конденсаторов 
вышенного уровня 


2. Соединены между собой | Проделать то, что рекомендовано при пробое конденсатора С, 
выводы конденсатора Сү; | или С» | 
или Су 


м 


3. Пробит конденсатор С;, | Измерить напряжение на конденсаторе С... Если оно окажется 
17 17 
значительно меньше 5—6 в, то заменить конденсатор 1 


4. Прием есть, но УПЧ 1. Потеря емкости конден- | Проверить качество конденсаторов путем присоединения к каж: 
СОН а СЕ овозбуж- сатором Сол, Сз, Сль, Со дому из них исправного конденсатора приблизительно такой же 


дению или С.з или обрыв внеш- емкости 
ней цепи одного из этих | Проверить надежность паек 
конденсаторов 


2. Неправильно выбран кон- | Подобрать другой конденсатор емкостью 5,6-- 18 пф и заменить 
дёнсатор С1; по емкости им конденсатор С; | 


' Убедиться в пробое конденсатора Сү; можно также путем измерения напряжений на электродах транзисторов ПП? 
и ППЗ. Если конденсатор Су; пробит, то измеряемыё напряжения отличаются от значений, приведенных в таблице 3.1. 


А ое ЕО 


ЗП 


Неисправности преобразователя частоты и входных цепей приемника «Алмаз» 


Признаки неисправностей 


= А нА 
СЕЕ 
43 


1. Прием радиостанций 
отсутствует 


2. Отсутствует прием в 
длинноволновом диа- 
пазоне; сигнал часто- 
той 160 кгц с базы 
транзистора ПП] не 
проходит (не работает 
гетеродин на длинных 
волнах) , 


3. Отсутствует ‘прием на 
средних волнах (не ра- 
ботает гетеродин в этом 
диапазоне) 


ааа 7 


Со 


— 


|= 


-— 


Вероятные причины 


. Пробит конденсатор С, 


. Отсутствует контакт в 


переключателе 
НОВ 

Замыкание контура гете- 
родина ДВ на катушку 


СВЯЗИ 


диапазо- 


. Пробой или обрыв кон- 
Сз, Св 


денсатора С;, 
или Су_5 


. Не замыкаются контакты 


9, 10 или 5—6 переклю- 
чателя диапазонов 


. Замыкание пластин кон- 


денсатора С1-2 (в этом 
случае не будет приема 
и на средних волнах) 


. Обрыв или замыкание вы- 


водов контура К-1 


. Соединение пластин кон- 


денсатора С;; 


Таблица 3.7 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Проверить режим работы транзистора ППІ!. Если напряжения на 
его электродах существенно отличаются от значений, приведен- 
ных в таблице 3.1, то заменить конденсатор другим такой 
же емкости 

Отрегулировать контакты; промыть ножи и контакты переключа- 
теля спиртом 


Измерить напряжение между «плюсовой» шиной приемника и кол- 
лектором транзистора ПП. Если оно равно нулю, то факт за- 
мыкания одной катушки на другую можно считать подтвержден- 
ным. Убедиться в соединении катушек можно также с помощью 
омметра. Для этого достаточно выключить питание приемника 
и измерить сопротивление между катушками гетеродина 

Присоединить омметр или пробник к конденсатору Суу и, вращая 
ротор этого конденсатора и конденсатора Су _;, проверить их 
на замыкание. Убедиться с помощью омметра в исправности и 
надежности присоединения конденсаторов Сз и С.. 

В случае необходимости вынуть подвижные контакты переключа- 
теля диапазонов. 

Отрегулировать контакты 


Проверить конденсатор С1-2 


Измерить сопротивление катушки контура К-1, 
быть равно 8 ом 

Измерить сопротивление катушки контура СА Если оно равно 
нулю, то пластины ротора и статора соединены друг с другом 


которое должно 


ООД ОИ ИО ИЕ Е ОСЕННЕЕ Е Е ии 


аанньа ае 


Э 


Окончание табл. 3.7 


= ссн аро + 


Признаки неисправностей 


Вероятные причины 


Способы проверки и устранения неисправностей 


ааа аннан ЕНБНЕИБИЫШИШИШИЦИИИИЦИИЦИНИНИИИИИИИНИНИИИИНИНИНННННЫН С ООНА = ле 


4. Приемник возбуждает- 

‚ ся на верхней частоте 
средневолнового диа- 
пазона Г 


5. Срыв генерации на 
средневолновом диапа- 
зоне 


6. Прием в средневолно- 
вом диапазоне отсут- 
ствует; гетеродин ра- 
ботает (сигнал с базы 
транзистора ШИ про- 
ходит) 


7, Отсутствует прием на 
длинных волнах; сиг- 
нал (160 кгц) с базы 
транзистора ПП! про- 
ХОДИТ 


Сә 


. Неисправен 


. Неисправность 


. Нарушение контактов в 


переключателе диапазо- 


НОВ 


. Неправильно собраны но- 


жи переключателя диа- 
пазонов 


конденсатор 
Са 


. Перепутаны выводы ка- 


тушки С. св 


. Обрыв катушки /.. или 


св СВ 

переклю- 
чателя диапазонов 
Катушка Гг р закорочена 


на «плюсовую» шину при- 
емника 

Замыкание в конденсато- 
ре Сә ИЛИ е, 


· Обрыв катушки Ё лв или 


2 ДВ 
Неисправен переключа- 
тель диапазонов 


Отрегулировать контакты 


Установить подвижные ножи согласно схеме переключателя 


Проверить исправность конденсатора С,. При замене его иметь 
в виду, что емкость С, должна быть не более 12.000 пф 


Поменять местами выводы катушки [о св 


Измерить сопротивления катушек и.сравнить их со значениями, 
приведенными в таблице 3.3 
Осмотреть и отрегулировать переключатель 


Измерить сопротивление между одним из выводов катушки Ё яв 
и «плюсовой» шиной приемника 


Проверить конденсаторы на замыкание и надежность паек 


Проверить катушки омметром или пробником 


Осмотреть и отрегулировать переключатель 


МӘГ е по 


замыкания в монтаже; 

отсутствие контактов в переключателе диапазонов; 

обрывы цепей (питания, выходного трансформатора, громко- 
говорителя и др.); 

отказы громкоговорителя и выключателя цепи питання. 

При проверке источника питания, режимов работы транзис- 
торов и состояния приемника в целом следует руководствоваться 
таблицей 3.1 и следующими значениями токов и напряжения: ' 


ток покоя исправного приемника. .. 6-7 ма; 
ток, потребляемый приемником при максимальной 
громкости..... Е . 40—50 ма; 


напряжение источника питания. ., 8,8 -:- 9,0 в. 

Если при проверке режимов измеренные напряжения на элект- 
родах транзисторов совпадают со значениями, приведенными в таб- 
лице, а прием программ радиостанций отсутствует, необходимо 
убедиться в исправности громкоговорителя и выходной цепи УНЧ, 
а затем проверить ступени приемника, начиная с оконечной УНЧ 
и кончая преобразователем частоты. В ряде случаев это можно осу- 
ществить поочередным присоединением лезвия отвертки к базам 
транзисторов". Если проверяемая ступень исправна, то в момент 
прикосновения отвертки к базе в громкоговорителе слышен щелчок. 

Необходимые для ремонта и проверки моточных деталей дан- 
ные контурных катушек и трансформаторов низкой частоты при- 
ведены в таблицах 3.2 и 3.3. > 


А 
г 


Сравнивая измеренные значения сопротивлений катушек 1; 


К-1; К-3; К-4 и К-5 с приведенными в таблице 3.3, следует иметь 
в виду, что превышение первых над вторыми в большинстве случаев 
указывает на обрыв одной или нескольких жил проводов марок 
ЛЭП или ЛЭ. Эти неполные повреждения катушек крайне неже- 
лательны. Когда они происходят во входных цепях и фильтрах со- 
средоточенной селекции, то понижается чувствительность и изби- 
рательность приемника, а когда жилки обрываются в катушках 
гетеродина, то срываются колебания последнего. 


Если в процессе поиска причины отказа и последующего ре-. 


монта приемника заменяются или восстанавливаются детали, от 
параметров которых зависит усиление, избирательные свойства 
устойчивость или качество работы приемника, то весь аппа- 
рат или его отдельные блоки подвергают проверке и настройке. 
Порядок и содержание работы по проверке УНЧ, настройке УПЧ 
и гетеродина, сопряжению настроек контуров, измерению чувстви- 
тельности и проверке избирательности приемника изложены ниже. 


1 См. сноску на стр. 96. 
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Проверка усилителя низкой частоты приемника «Алмаз» 


О качестве работы УНЧ транзисторного приемника судят по 
уровню вносимых им нелинейных искажений, степени неравно- 


мерности амплитудно-частотной характеристики и коэффициенту 


усиления. 

Процесс проверки усилителя заключается в следующем. 

К входу и выходу УНЧ (рис. 3.5) присоединяют звуковой гене- 
ратор (3Г-10), ламповый милливольтметр (МВЛ-2М), измеритель 
нелинейных искажений (ИНИ-10, ИНИ-11 или ИНИ-12), элект- 
ронный осциллоскоп (Э0-7 или другой аналогичный) и ламповый 

| вольтметр (А4-М2). 

После этого подают от зву- 
кового генератора синусоидаль- 
ное напряжение 15-25 мв, из- 
меняющееся с частотой 1000 ги, 
и просматривают кривую напря- 
жения на выходе усилителя. 
Рис. 3.5. Схема соединения приемника ЕСЛИ кривая не искажена, изме- 
с измерительными приборами при про- ряют уровень нелинейных иска- 

верке УНЧ жений и переменное напряжение 

| на выходе. Первая величина 

(коэффициент нелинейных искажений) не должна превышать 4%, 

а вторая должна быть равна или больше 0,72 в, что соответствует 
коэффициенту усиления 


и 20 _ 
К == вых а 0,72 ЗБ. 


Перавномерность амплитудно-частотной характеристики оп- 
ределяют по формулам: | | 


№, = 20 00 в 


> 
ооо 


И 


№, = 20108 520, 

1000 
где (соо, (1000 И О5о0о — выходные напряжения на частотах 600, 
1000 и 2000 гу. -.. 
Для приемника «Алмаз» величины №, и №, не должны превы- 

шать З 06. 

Проверить усилитель низкой частоты можно и без специаль- 
ных измерительных приборов. Так, вместо генератора звуковой 
частоты можно использовать радиотрансляционную линию, радио- 
приемник, звукосниматель проигрывателя, самодельный транзис- 
торный звуковой генератор, мультивибратор или блокинг-гене- 
ратор. Что касается приборов, используемых на выходе УНЧ 
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(рис. 3.5), то их можно заменить тестером, рассчитанным на изме- 
рение малых напряжений звуковой частоты, например, ТТ-3. 

Во избежание повреждения транзистора первой ступени УНЧ 
напряжением радиотрансляционной сети, звуковой катушки гром- 
коговорителя или звукоснимателя перечисленные источники пере- 
менных напряжений следует 
присоединять к входу прове- 
ряемого УНЧ не непосредствен- | 
но, а через делитель напряжения И радио- 
(рис. 3.6). _  Яраисл. 

линии 
Пастройка усилителя = 
промежуточной частоты =] 
приемника «Алмаз» 


Рис. 3.6. Схема соединения транзистор- 

Для настройки УПЧ при- ного УНЧ с радиотрансляционной ли- 

г. нией напряжением 15 в., Ю1 = 150 ком, 
емника требуется: генератор №, = 1 ком, С 1:10 мкф 
стандартных сигналов Г4-ІА 
(ГСС-6А), ламповый милливольтметр (МВЛ-2М) и электронный 
осциллоскоп (30-7). 

Процесс настройки УПЧ приемника «Алмаз» заключается в сле- 
дующем. Собирают схему, приведенную на рис. 3.7, и подают с гене- 
ратора ГОС-6А на базу транзистора ППЗ модулированный З нал 
1-4 мв частотой [= 465 кгц (коэффициент модуляции т = 30%). 
Затем настраивают контур К-6, двар установления на Кд 

——= приемника напряжения, 
равного 0,22 в. После этого 
отключают верхний по схе- 
08 а а | ме рис. 3.4 проводник от 

"ри базы транзистора ППЗ, 
присоединяют его к базе 
транзистора ПП2 и, со- 
храняя те же значения 
частоты ѓ. и коэффициента 
| модуляции т генератора, 
= РЫ но понижая напряжение 
Рис. 3.7. Схема соединения приемника с из- На выходе генератора до 
мерительными приборами при настройке УПЧ 100 мка, настраивают кон- 
тур К-5 и вторично контур 

К-6 до получения напряжения на выходе приемника, равного 0,22 в. 
В заключение настраивают ФСС. Для этого переводят переклю- 
чатель диапазонов в положение «Средние волны» (СВ) и, увеличи- 
вая емкость конденсатора СІ-1 до максимального значения, подают 
от генератора ГСС-6А на базу транзистора ПГИ через конденсатор 
емкостью 0,1 мкф напряжение величиной 5-15 мкв. Частоту гене- 
ратора и ре модуляции сохраняют прежними (|= 
= 465 кгц и т = 30%). Затем поочередно настраивают контуры 
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4 мвл- 2м | | 


и 5 


К-3, К-4, К-5 и снова контур К-6, добиваясь максимума напряжения 
на выходе приемника. Процесс настройки контуров К-3, К-4, К-Б 
и К-6 повторяют несколько раз.до тех пор, пока напряжение на 
выходе УНЧ не достигнет 0,29 в при напряжении между базой 
транзистора ППІ и «плюсовой» шиной приемника, равном 2-6 мкв. 
Приемник считают настроенным, если напряжения на базах тран- 
зисторов и выходе УНЧ достигают значений, приведенных на рис. 


3.8 (в скобках указаны напряжения, устанавливающиеся при на- 
стройке УПЧ). 


2-6 мкд 


Рис. 3.8. Значения напряжений на базах транзисторов и выходе приемника 
: «Алмаз» после его настройки 


Для уменьшения влияния одних контуров ФСС на другие не- 
настраиваемые контуры (например, К-3, К-4 и К-5 при настройке 
контура К-6) шунтируют резисторами сопротивлением порядка 
одного килоома. 

В случае отсутствия генератора стандартных сигналов на- 
строить УПЧ и ФСС можно с помощью лампового радиоприемника. 

Выполняют это следующим образом: 

1) срывают колебания гетеродина транзисторного приемника! 
и соединяют анодный лепесток ламповой панели оконечной ступени 
УПЧ вспомогательного приемника через конденсатор емкостью 
0,03-:-0,05 мкф с базой транзистора ППЗ, а шасси — с «илюсовой» 
шиной транзисторного радиоприемника; 

2) настраивают ламповый приемник на местную радиовеща- 
тельную станцию и устанавливают ручку регулятора громкости 
в положение, соответствующее минимуму. громкости; 


1 Осуществить это можно несколькими способами, например, соединением 
между собой роторных и статорных пластин гетеродинной секции блока КПЕ. 
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3) вращают сердечник контура К-6, добиваясь наиболее гром- 


кого звучания настраиваемого транзисторного приемника. 

2 После выполнения этих операций отключают проводник, сое- 
диняющий ламповый и транзисторный приемники от базы тран- 
зистора ППЗ, присоединяют его к базе транзистора ПП? и, понизив 
подаваемое с лампового приемника напряжение промежуточной 
частоты", настраивают контур К-5. 

Так же как и при настройке УПЧ с применением генератора 
Г4-!А, контуры К-5 и К-6 подстраивают несколько раз. | 

При настройке ФСС в качестве антенны лампового приемника 
используют проводник длиной 5-10 см или вообще не пользуются 
наружной антенной. 


Настройка гетеродина приемника «Алмаз» 


Для настройки гетеродина необходимы те же приборы, что и для 
настройки УПЧ. Она заключается в следующем. 

Собирают схему, приведенную на рис. 3.7, устанавливают 
переключатель диапазонов в положение «ДВ» и поворачивают 
ручку настройки приемника так, чтобы емкость КПЕ была макси- 
мальной. После этого подают от ГОС-6А на базу транзистора ПП-1 
через конденсатор емкостью 0,1 мкф модулированное напряжение 
величиной 8-12 мкв (при коэффициенте модуляции т = 30%) 
и частотой 140-:-145 кгц и вращают сердечник контура К-2, добиваясь 
получения на выходе приемника максимального напряжения. 

Далее поворачивают ручку настройки приемника в противо- 
положном направлении, т. е. уменьшают емкость КПЕ до мини- 
мального значения, и, повышая частоту генератора ГСС-6А до 415-:- 
420 кгц и сохраняя прежние значения напряжения (8-—10 мкв) 
и коэффициента модуляции (т = 30%), вращают роторы конден- 
саторов СІ-5 и СІ-6 до получения на выходе приемника максималь- 
ного напряжения. Описанные операции повторяют несколько раз. 

При настройке гетеродина в диапазоне средних волн переклю- 
чатель диапазонов переводят в положение СВ и проделывают то, 
что было описано выше для диапазона длинных волн. При этом 
нижнюю и верхнюю частоты настройки выбирают соответственно 
равными 510-515 кгц и 1620--1640 кец. Настройку осуществляют 
сердечником контура К-1 и ротором конденсатора С... | 

В случаё отсутствия генератора стандартных сигналов ПОД- 
гонку частот гетеродина можно осуществить с помощью дополни- 
тельного (вспомогательного) приемника. Выполняют это так, как 
было описано выше с той разницей, что вместо генератора Г4-1А 
и рамки используют небольшой проводник, соединяемый либо 
с гнездом «Антенна» вспомогательного приемника (в этом случае 
проводник подносят к гетеродинному контуру настраиваемого тран- 


— 


* Например, лутем укорочения антенны лампового приемника. 
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РОИА ЕНОТ ЗРЕНИЕ 


зисторного приемника), либо с гнездом внешней антенны транзис- 
торного приемника (при этом проводник размещают рядом с конден- 
сатором переменной емкости гетеродина вспомогательноғо при- 
емника). | 


Сопряжение настроек входных и гетеродинных 
контуров приемника «Алмаз» 


Цель этой операции — обеспечить такое изменение настроек 
контуров входных цепей и гетеродина, при котором частота коле- 
баний генерируемых гетеродином, превышает частоту контуров 
входных цепей на величину промежуточной частоты (465 кгц) при 
любом положении ротора конденсатора СІ-1. Такое согласование 
настроек достигается подбором емкостей конденсаторов сопряже- 
ния, входящих в контур гетеродина. 

Для сопряжения настроек необходимы генератор стандартных 
сигналов (ГСС-6А) и стандартная рамка. Последняя представляет 
собой один виток медного провода или трубки диаметром 4,5--5 мм 
с размерами сторон 380 Хх 380 мм. 

Процесс сопряжения настроек заключается в следующем. 

Устанавливают прием- 
ник и рамку (рис. 3.9) на 
расстоянии одного метра 
друг от друга! так, чтобы 


Рамка ось ферритовой антенны 
Уа. была перпендикулярна 
плоскости рамки и пересе- 

| | | кала ее в центре. Затем со- 

Генератор (—— Радио- || единяют рамку кабелем 


Га -1А приемник через безындукционный 


резистор сопротивлением 
Рис, 85. Схема соединил радиоприемника 80 ом с генератором ГАЈА 
высокочастотного тракта, измерении чувст- (ГОС-6А) (гнездо. «0—0, 1») 
вительности и проверке избирательности при- И, устанавливая переклю- 
емника чатель диапазонов прием- 
ника в положение «СВ», 
присоединяют к выходу приемника ламповый вольтметр. После 
этого устанавливают ручки главного делителя напряжения. ге- 
нератора и декадного делителя в положения, при которых про- 
изведение их показаний равно 1-8, и подают на рамку сигнал час- 
тотой 570 кги, модулированный по амплитуде напряжением частоты 
1000 гц с глубиной модуляции 30%. 
Далее настраивают приемник на частоту 570 кги и, перемещая 
катушку Ёсь по ферритовому стержню, добиваются установления 
максимального напряжения на выходе приемника. 


1 Под расстоянием между приемником и рамкой подразумевают расстояние 
между серединой ферритового стержня антенны приемника и центром рамки. 
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После этого повышают частоту ГОС-6А до 1550'кгц, настраивают 
на нее приемник и, сматывая или доматывая витки на стержне 
конденсатора С, снова добиваются установления максимального 
напряжения на выходе приемника. | 

Последние две операции повторяют несколько раз. 

Расположение катушки 7» посредине ферритового ‘стержня 
расненивают как признак низкого качества стержня или недоста- 
точного числа витков катушки Лев. В этом случае либо меняют фер- 
ритовый стержень, либо доматывают катушку Г». Признаком со- 
пряжения настроек контуров входных цепей и гетеродина считают 
реакцию приемника на приближение к его магнитной антенне фер- 
ритового или латунного стержня. Если приближение одного из 
стержней вызывает уменьшение выходного напряжения приемника, 
то считают, что сопряжение настроек достигнуто. 
| Процесс сопряжения в длинноволновом диапазоне аналогичен 
описанному с той лишь разницей, что перемещают по ферритовому 
стержню катушку Рль, в качестве нижней и верхней частот сопря- 
жения выбирают частоты 160 кгџ и 380 кги и доматывают или сма- 
тывают витки на стержнях конденсаторов Су. ИС 4. 

Для получения сопряжения в серединах диапазонов изменяют 
емкости конденсаторов С» (в длинноволновом диапазоне) и С, (в сред- 
неволновом диапазоне). 

В заключение необходимо отметить, что качество работы при- 
емника в значительной степени зависит от точности сопряжения 
контуров и настройки УПЧ, преобразователя частоты и входных 
цепей, поэтому выполнять эти операции нужно очень тщательно. 
Необходимо помнить, что небрежно выполненная настройка высоко- 
частотного тракта — это причина не только понижения чувстви- 
тельности приемника, но и возникновения такого неприятного явле- 
ния, как свисты при приеме радиостанций. 


Измерение чувствительности 


По окончании ремонта нередко измеряют чувствительность при- 
емника при работе от внутренней антенны. Выполняют это следую- 
щим образом. 

Устанавливают генератор Г4-ІА (ГСС-6А), квадратную рамку 
и приемник так, как было описано на стр.122 (см. «Сопряжение на- 
строек. ..»). Затем с помощью делителей напряжения Г4-ІА (ручки 
«Множитель» и «Микровольты») подают на рамку такое напряжение 
частоты 170 кги (модулированное по амплитуде напряжением час- 
тоты 1000 гу с глубиной модуляции 30%), при котором на выходе 
приемника выделяется мощность, равная 5 мвт!. Регулятор тембра 
(там, где он имеется) устанавливают в положение, соответствующее 
максимальному усилению, а регулятор громкости — в положение, 


* Мощности 5 мет соответствует выходное напряжение, равное 0,22 є. 
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при котором отношение напряжения полезного сигнала на выходе 
приемника к напряжению шумов (в отсутствие модуляции сигнала 
Г4-ІА) равно не менее 20 06. 

Напряженность поля, созданного рамкой, и представляет собой 
чувствительность приемника. | | 

Измерение чувствительности приемника «Алмаз» выполняют 
на частотах 170, 250, 390 кгц (диапазон ДВ) и на частотах 570, 1000 
и 1550 кгу (диапазон СВ). Если измеренная на этих частотах чувст- 
вительность приемника оказывается не хуже 2,5 мв/м на длинных 
волнах и 1,2 мв/м на средних, то данный приемник по чувствитель- 
ности считают нормальным. 


Проверка избирательности 


Процесс проверки избирательности при работе приемника от 
внутренней антенны заключается в следующем. | 

Устанавливают генератор Г4-ІА (ГСС-6А), квадратную рамку 
и приемник так, как при сопряжении настроек контуров (стр. 122), 
и подают на рамку напряжение частоты 170 кгц, модулированное 
по амплитуде напряжением частоты 1000 гц с глубиной модуля- 
ции 30%. 

Затем настраивают приемник на частоту сигнала по максимуму 


выходного напряжения и с помощью делителя напряжения Г4-ГА 


и регулятора громкости приемника добиваются выделения на выхо- 
де аппарата мощности 5 мет. 

После этого, не изменяя настройки приемника, увеличивают, 
а затем уменьшают частоту генератора Г4-ТА на 10 кгц и делителем 
напряжения генератора повышают напряжение на выходе прием- 
ника до прежнего значения (соответствующего мощности 5 мв!). 

Избирательность определяют как отношение (в децибелах) на- 
пряжения генератора при увеличении и уменьшении частоты на 
10 кгц к напряжению при точной настройке. 

Проверяют избирательность на тех же частотах, что и чувстви- 
тельность (стр. 124). | 

Для приемника «Алмаз» избирательность по соседнему каналу 
должна быть не менее 20 06 на длинных волнах и не менее 16 06 
на средних волнах. 


ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «АЛЬПИНИСТ» 


Принципиальная схема приемника приведена на ‘рис. 3.10. 
Причинами отказа аппарата чаще всего являются: 

пробои конденсаторов С15, С17--С21, С23, С25--6927, С29-- 
--СЗ1 и С33-—-С36; | 

потери емкости или обрывы внешних цепей конденсаторов 
(16, С26, С28, С34, СЗТ; 
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плохие пайки конденсаторов С5, Сб, С8, С17, С20, СЗ], С29; 
‚замыкания выводов конденсаторов С2, СЗ, С4 (КПЕ) и С11; 
обрывы контурных катушек Га, Г., Г, и др.; 

обрывы дорожек печатного монтажа; 

отсутствие контактов в переключателе диапазонов, выключа- 
теле питания и в контактных пружинах отсека питания: 

пробои электронно-дырочных переходов транзисторов и дио- 
да Д;; | 

уменьшение коэффициентов усиления транзисторов ПП? и ППЗ; 

замыкание первичной обмотки трансформатора Тр] на вторич- 
ную или на сердечник. | 

Приемник питается от двух последовательно соединенных бата- 
рей типа КБС-Л-0,5 общим напряжением 8,8-9,0 в. 

Ток покоя составляет 7-—6 ма. 

Ток, потребляемый в режиме номинальной мощности (150 мвт), 
не превышает 40 ма. 

Перед ремонтом приемника рекомендуется прежде всего про- 
верить источник питания. Если напряжение батареи под нагрузкой 
не ниже 8,8 в, то целесообразно осмотреть печатную плату, мон- 
таж и устранить замеченные замыкания выводов деталей. 

Третьим шагом является измерение постоянных напряжений 
на электродах транзисторов" и сравнение измеренных величин со 
значениями, приведенными в таблице 3.8. Сопоставляя результаты 
измерений напряжений с табличными данными, следует иметь в виду, 
что они могут отличаться друг от друга на + 10---+- 15%. Эти от- 
клонения не следует расценивать как признак неисправности, 
так как постоянные напряжения ‘на электродах полупроводнико- 
вых триодов зависят от сопротивлений резисторов и тепловых токов 
установленных в приемник транзисторов. 

Таблица 3.8 
Постоянные напряжения на электродах транзисторов 


приемника «Альпинист» 


аа р. _ЦЬ 
Транзисторы 


Электроды _ п | п | поз. | пла | лв [пив пп 
транзистора оо В ое а 


Напряжения на электродах, в 
лл 


- Эмиттер 0,4 1,6 0,9 0,1 1,8 0 0 
База 0,6 1,4 1 0,15 2,0 ОБУ О 
Коллектор 5 1-9 7,8 3-— 4,8 |7——8,6| 8,8 | 8,8 


? 


Если в результате испытаний полупроводниковых триодов бу- 
дет установлена необходимость замены одного или двух транзис- 
торов, то подбирать их желательно с коэффициентами В, приве- 
денными на стр. 253 и 259, и с учетом следующих рекомендаций: 


* При измерении постоянных напряжений на электродах вольтметр присоеди- 
няют к данному электроду и «плюсовой» шине приемника. | 
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Рис. 3.10. Принципиальная схема переносного приемника «Альпинист» 
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Таблица 3.9 


Неисправност и цепей питания и громЕогововителя приемника «Альпинист» 


Признаки неисправностей | 


1. В громкоговорителе 
ничего не слышно (от- 
сутствует даже шум) 


Е Ах 7 


5265 


|. 


Вероятные причины 


Обрыв цепи питания 


Отсутствует контакт в вы- 
ключателе питания при- 
емника 


Обрыв звуковой катушки 
громкоговорителя 


Нет соединения между 
контактными пружинами 
отсека питания 


Нарушен контакт между 
батареями КБС-Л-0,5 


нЕ анны тс ФНО ат 
` м, н а 5 А: Т 


Способы проверки и устрангния неисправностей 


Проверить цепь омметром или пробником 


Замкнуть выводы выключателя пинцетом. Если это приведет к 
появлению шума в громкоговорителе, то исправить выключа- 
тель питания 


Измерить омметром сопротивление катушки громкоговорителя, 
Если в приемнике использован элёктродинамический громкого- 
воритель типа 0,5-ГД-12, то сопротивление параллельно соеди- 
ненных (целой) звуковой катушки и вторичной обмотки выход- 
ного трансформатора должно быть заключено в пределах 0,6 —=- 
-=- 0,55 ом. В случае использования громкоговорителя типа 
0,5: ГД. 10 показания омметра уменьшаются до 0,52 0,48 ом. 

Дополнительным признаком целости катушки является щелчок, 
прослушиваемый в громкоговорителе в момент присоединения 
к нему омметра | 


Растянуть пружины. Измерить напряжение на конденсаторе СЗ7, 
которое при включении приемника равно напряжению источ- 
ника питания 


Измерить напряжение источника питания. Если показание вольт- 
метра равно нулю, то обеспечить контакт между батареями 


Таблица 3.10 
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Неисправности усилителя низкой частоты приемника «Альпинист» 


Признаки неисправностей Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


1. Прием отсутствует; в | 1. Пробит транзистор ППА | Измерить напряжения на электродах транзисторов ПП4 и ПП5 и 


громкоговорителе не или ПП5 сравнить их с значениями, приведенными в таблице 3.8 
слышно даже собствен- 
ных шумов | 8 

2. Замыкание первичной об- | Проверить омметром, соединяется ли первичная обмотка транс- 


мотки трансформатора Тр! форматора с сердечником. В случае отсутствия омметра убеди- 
на сердечник ться в наличии замыкания можно путем измерения напряжений 
на электродах транзистора ПП5. Если все три напряжения 
равны нулю, то необходимо заменить или перемотать трансфор- 


матор Тр! 

3. Замыкание первичной об-| Выключить приемник и измерить сопротивление между обмотками. 
мотки согласующего| Если оно мало, заменить или перемотать трансформатор Тр1. 
трансформатора (Тр!) на| В случае отсутствия омметра измерить ток, потребляемый 
вторичную приемником, и напряжения на коллекторах транзисторов НП, 


ППб и ПП7. Если ток равен 350-—450 ма, а напряжения на 
коллекторах О кпп = 1,0-- 1,5 ви Ок == О кпп? == 2-8 в, 
то можно считать, что обмотки трансформатора соединяются 
друг с другом. 

Дополнительным признаком замыкания обмоток может служить 


значительное повышение температуры корпусов транзисторов 
ПП6 и ШИ 


4. Пробит электролитиче- | Включить приемник и измерить напряжение на одном из конден- 
ский конденсатор С26 или| саторов. Если конденсатор С26 (или С25) не пробит, то чапря- 
бумажный С25 жение на нем равно 7,8 — 8,0 в. Если же один из конденсато- 

ров пробит, то показание вольтметра равно нулю. 

Убедиться в пробое конденсатора можно и путем измерения тока, 
потребляемого приемником. При пробое конденсатора ток уве- 
личивается до 40-50 ма 


ЛЭ === ео У >ы ХСС-а 


чоюене]1 ‘у ‘виэБой ‘у 8 
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2. Прием есть, но речь |1. 


и музыка воспроизво- 
дятся с недостаточной 
громкостью и сильны- 
ми помехами 


со 


З. Прием есть, но слабый |1. 


(из-за уменьшения 
чувствительности при- 
емника) 


Пробит конденсатор 
или С36 


Пробит конденсатор 


Пробит конденсатор 


Пробит конденсатор 


Пробит конденсатор 


С35 


С28 


Сә 


Измерить ток, потребляемый приемником. Если он увеличен до 
300 -;- 400 ма, то конденсатор С35 или С36 пробит. 

При отсутствии амперметра (на 0,5 или 1,0 ампер) проверить ис- 
правность конденсаторов можно вольтметром. При пробое одно- 
го из конденсаторов вольтметр показывает напряжение, близкое 
к нулю. Если же конденсаторы С35 и С36 исправны, то прибор 
отмечает напряжение порядка 8,6 — 8,8 в 


Измерить ток, потребляемый ‘приемником, и напряжение на кол- 
лекторе транзистора 1115. При пробое конденсатора С34 ток 
равен 15 -:-17 ма, а напряжение на коллекторе 5 = 5,5 в 

В пробое конденсатора С34 можно убедиться, измерив напряжение 
на нем. На пробитом конденсаторе напряжение отсутствует, а 
на исправном равно 1,8 —— 2,0 е 


Измерить напряжение на конденсаторе С23 (ПМ-1-510). Если он 
не пробит, то напряжение на нем равно 2,8 -- 3,1 в 

Дополнительным признаком пробоя конденсатора С23 является 
уменьшение напряжения на коллекторе транзистора ППА до 
0,3-—0,5 в 


Измерить напряжение на конденсаторе С2Б. Если он исправен, то 
вольтметр покажет 2,5 —- 3,0 в. Если же конденсатор пробит, то 
ток, потребляемый приемником, возрастает до 20-95 ма, а на- 
пряжения на коллекторе транзистора ПП4 и базе транзистора 
[115 равны 3,2 -= 3,5 в 


Измерить напряжение на конденсаторе СЗЗ. Если испытуемый 
конденсатор исправен и регулятор громкости установлен в по- 
ложение, соответствующее минимальной громкости, то вольт-. 
метр покажет 0,15 —— 0,20 в. Если же конденсатор С33 пробит, 
то напряжение на нем равно нулю 
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Признаки неисправностей | Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


Е ОДО Е Е осетии: н поа аис рса 


3. Потеря емкости конден-| Проверить надежность паек выводов конденсатора С94. 
сатором СЗ4 (т. е. внут- | Присоединить параллельно конденсатору С34 другой исправный 
ренний обрыв одного из| конденсатор такой же емкости 
ВЫВОДОВ конденсатора) 
или обрыв в цепи этого 
конденсатора (например, 
в результате плохой пай- 
ки вывода) 


4. Усилитель низкой час-! 1. Потеря емкости конден- | Проверить надежность паек выводов конденсатора С29, 


тоты склонен к само- сатором С26 или обрыв | Присоединить параллельно конденсатору С26 другой исправный 
возбуждению в цепи этого конденса-| конденсатор такой же емкости (10 мкф). Если после присоеди- 
тора нения конденсатора работа усилителя станет устойчивой, заме- 


нить конденсатор С26 


2. Потеря емкости конден- | Проверить качество паек выводов конденсатора С95, 
сатором С25 или обрыв | Присоединить параллельно конденсатору С25 другой исправный 
во внешней цепи, этого конденсатор такой же емкости. Если после этого усилитель 
конденсатора начнет работать нормально, заменить конденсатор (525 

3. Разрядилась батарея Измерить напряжение батареи’ под нагрузкой 

5. Звук приобрел «метал-|1. Низкое качество паек вы- Пропаять выводы конденсаторов 
лическую окраску» водов конденсатора С35 к 

(или С35) 

2. Неисправен регулятор | Отремонтировать регулятор громкости 


громкости (резистор К 22) 


+9 


ЕТ 


Таблица 3.11. 
Неисправности усилителя промежуточной частоты приемника «Альпинист» 


= 


Признаки неисправностей Возможные причины Способы проверки и устранения нейснравнобтей 


1. Прием радиостанций |1. Пробит конденсатор С30! Не выйаивая конденсаторы из схемы, измерить их сопротивления. 


отсутствует или СЗ! Бели конденсатор йфоби?, то показание омметра будет равно 
нулю 
2. Пробит диод Д Выпаять из схемы один из выводов диода и присоединить к нему 


омметр так, чтобы положительный полюс прибора был соеди- 
нен с катодом диода. Если измеряёмое таким образом обрат- 
ное сопротивление диода окажется меньше 100 ком, заменить 


диод 
3. Обрыв вторичной обмот-| Измерить сопротивление обмотки (выводы 2,3), не выпаивая ее из 
ки трансформатора про-; схемы. Если измеряемое сопротивление окажется равным не- 
межуточной частоты скольким килоомам, то обмотку слёдуёт считать оборванной, 


так как ее сопротивление постоянному току равно 2,3--9,5 ома 


4 Пробит конденсатор С29 | Отпаять один из выводов конденсатора С29 и измерить его сопро- 
тивление 


5. Закорочена часть витков | Измерить сопротивление обмотки. Если омметр покажет 0,9-1,0 ом, 
обмотки [8 то обмотку следует считать исправной 


б. Пробит конденсатор С17, Поочередно присоединить омметр к каждому из конденсаторов. 
С20 или С21 Если показание прибора окажется равным приблизительно одному 
ому, то испытуемый конденсатор следует считать исправным. 
Если же измеряемое сопротивление равно нулю, то конденсатор 
необходимо заменить 


С 
е 


Пребит конденсатор С27 Измерить напряжение на базе транзистора ПИЗ. Если оно ока- 
жется равным нулю, то конденсатор следует считать пробитым 


5. Пробит конденсатор С18 | Измерить напряжение на коллекторе транзистора ППО, Если оно | 
равно нулю, то конденсатор следует считать пробитым 


а еек 4 ье З аа тр СГА 
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Признаки неисправностей 


2. Прием есть, но чув- 
ствительность прием- 
ника ниже номиналь- 
НОЙ 


3. Прием есть, но сопро- 
вождается шипением 


4, Низкая  чувствитель- 
ность приемника, вы- 
званная ‘уменьшением 
коэффициента усиле- 
ния УПЧ 


Ја 


е) 


ИЕ ААО 
26 м: 


Окончание табл. 3.11 


Возможные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


Нарушен контакт в месте | Присоединить по очереди параллельно каждому из конденсаторов 

пайки одного из выводов | · другой исправный конденсатор приблизительно такой же емко- 

конденсатора С17, С20, сти. Если после этого чувствительность приемника повысится, 

С21 или С29 пропаять выводы данного конденсатора или, если это не помо- 
| жет, заменить его 


Плохая пайка конденсато· | Проверить качество пайки выводов конденгатора С28 путем при- 
ра С28 соединения к нему исправного конденсатора емкостью, равной 
приблизительно 0,047 мкф 


. Замкнуты выводы конден- | Устранить замыкание выводов 


сатора С19 


Пробит конденсатор С19 | Измерить сопротивление конденсатора С19, не выпаивая его из 
| схемы. Если конденсатор цел, то омметр показывает 2 ома, 
если пробит — нуль 


Малый коэффициент уси: | Проверить режимы работы транзисторов ПП2 и ППЗ. Если на. 
ления транзистора ПП2| пряжения на электродах этих транзисторов отличаются от зна- 
или ПІЗ чений, приведенных в таблице 3.8, то измерить сопротивления 
резисторов Вб, В7, ЕК8, К!7, КІЗ и К!9 
Установить транзисторы (ПП2 и ППЗ) с рекомендуемыми коэффи: 
циентами усиления (см. стр. 253 и 259) 


Плохо пропаяны выводы | Проверить качество пайки выводов путем присоединения к кон- 
конденсатора Сё денсатору С8 другого, исправного, емкостью, равной прибли- 
зительно 0,047 мкф 


3. Замыкание ‘выводов кон- | Проверить омметром или пробником, не замыкаются ли обкладки 


денсатора С2 или СЗ конденсатора С? или СЗ 


$5] 


Таблица 3.12 


Неисправности гетеродина и входных цепей приемника «Альпинист» 


Оттаааатоттоааотананоттантотатаанаакчататасатананниветанааанонинаанбнианниеналаннининнавасанедабваниннатнинтавеионнаваоннвниннаниінеманнениеннаенитетаннанн оинае наенннтњеннананнь ананан. 


Признаки неисправностей 


1. Приемник не работает | 1. 


в диапазоне средних 
волн 
2 
З. 
4. 
5. 
6. 


Возможные причины 


Обрыв катушки гетероди- 
на СВ 


Соединение между собой 
проводников, исполняю- 
щих роль обкладок кон- 
денсатора С11 


Отсутствует контакт в пе- 
реключателе диапазонов 


Обрыв дорожек, соеди- 
няющих контур гетеро- 
дина с переключателем 
диапазонов 


Внутренний обрыв вывода 


‚ конденсатора С16 


Замыкание пластин КПЕ 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Проверить омметром или пробником целость катушки 1.3. 
Сопротивление ее должно быть равно 2,8 -:- 3,3 ом, а сопротивле- 
ние катушки связи (выводы 2,3) — 0,85 -= 0,9 ом 


Проверить омметром или пробником «обкладки» конденсатора СІІ 
на замыкание г7 


Проверить осмотром надежность контактов между точками 8,9; 
5,6 и 2,3 переключателя диапазонов (см. рис. 3.10) 


Проверить соединения катушки 1.3 с точками 9 иб переключа- 
теля диапазонов 


Присоединить параллельно конденсатору С16 исправный конден- 
сатор емкостью, равной приблизительно 0,033 мкф 

Если после этого приемник заработает в средневолновом диапа- 
зоне, пропаять выводы конденсатора С16 или заменить его 


Вращать ручку настройки, прислушиваясь к воспроизводимым 
звукам. Если при перестройке приемника периодически возни- 
кают трески и пропадают сигналы принимаемых станций, то сле- 
дует считать, что в некоторых положениях ротора пластины КПЕ 
соединяются друг с другом 


Окончание табл. 3.12 


і 


> Признаки неисправностей Возможные причины Способы проверки и устранения ненеправностей 


| 


2. Приемник не работает | 1. Замкнут контур гетероди- Измерить сопротивление катушки 1.4, которое в отсутствие замыка: 
в диапазоне длинных на ДВ ния контура должно быть равно 9--11 ом. Если омметр пока- 
волн | жет меньшее сопротивление, необходимо проверить катушку на 

наличие короткозамкнутых витков. 


Сопротивление катушки связи (выводы 1,3) должно быть равно 
0,9-- 1,0 ом 


ГАбИШНИЦИЫМОЧЦНОЦАРАИИРИННЦИНЦЫНИННННА еа ой 


и ———————————————————————————„————— 


2. Соединены между собой | Проверить омметром или пробником конденсатор С14 на отсут- 


проводники, исполняющие ствие замыкания «обкладок» 
роль обкладок конденса - 
тора С14 


3. Отсутствует контакт в пе- | Внимательно осмотреть переключатель диапазонов, обратив вни» 
реключателе диапазонов мание в первую очередь на качество контактов между точками 
8,7; 5,4 и 2,[ переключателя диапазонов (рис. 3.10) 


4. Обрыв дорожек, соединя- | Проверить омметром или пробником надежность соединения ка- 
ющих контур гетеродина! тушки 1.4 с точками 7 и 4 переключателя диапазонов 
ДВ с переключателем 
диапазонов 


ся 


Обрыв цепи конденсатора | Присоединить параллельно конденсатору С16 другой исправный 

С16 | конденсатор емкостью, равной приблизительно 0,033 мкф. Если 
после этого приемник заработает в длинноволновом диапазоне, 
пропаять выводы конденсатора С1б или заменить его 


6. Замыкание пластин кон-| Врашая ручку настройки, прислушаться к звукам, воспроизводи- 
денсатора переменной ем-| мым громкоговорителем. Если в некоторых положениях ротора 
кости конденсатора переменной емкости (КПЕ) будут возникать трески 

и пропадать сигналы отдельных длинноволновых станций, то 
КПЕ необходимо либо ремонтировать, либо заменять другим 
исправным блоком 


т А 
Каба аә ле 
отте Ьу 


961 


3. Не настраиваются вход- 
ные цепи средневолно- 
вого диапазона 


4. Не настраиваются ВХОД- 
ные цепи длинновол- 
нового диапазона 


. Обрыв катушки 11 


. Плохо пропаян конденса- 


. Соединены 


9 


тор Сб 


! 


Нарушён контакт в пе- 
реключатёле диапазонов 


между собой 
проводники, исполняющие 
роль обкладок конденса- 
тора С2 | 


. Обрыв катушки [2 


Плохо пропаян конденса- 
тор С5 


г 


Отсутствует контакт в 
переключателе диапазо- 
нов 


. Соединены между собой 


проводники, исполняющие 
роль ‚обкладок конденса- 
тора СЗ 


Измерить сопротивление антенной катушки СВ (11), которое 
в случае отсутствия обрыва должно быть равно 1,4-1,5 ом 


Подключить между точкой соединения резисторов ВІ, К2 и «плю- 
совой» шиной приемника исправный конденсатор емкостью, рав- 
ной 750 пф. Если после этого входные цепи будут настраиваться 
на средние волны, пропаять конденсатор Сб, а если это нё даст 
положительных результатов, то заменить его 


‘Визуально проверить надежность соединения между собой точек 


11, 12 (рис. 3.10) переключателя диапазонов 
Проверить конденсатор СЗ омметром или пробником на замыкание 
«обкладок» 


Измерить сопротивление антенной катушки ДВ (12). Если катуш- 
ка цела, то омметр должен показать 12-13 ом 

Присоединить между точкой 10 переключателя диапазонов и «плю- 
совой» шиной приемника исправный кондёнёатор емкостью 
1000 пф. Если после этого входные цепи будут настраиваться 
на длинные волны, пропаять конденсатор С5, ‘а если это не по- 
может, заменить его ) 


Визуально проверить надежность соединения между собой точек 
10, 11 (рис. 3.10) переключателя диапазонов 


Проверить омметром или пробником конденсатор СЗ на замыкание 


его «обкладок» 
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Таблица 3.18 


Моточные данные и электрические параметры катушек 
и трансформаторов радиоприемника «Альпинист» 


Сопро- 
Наимевования катушек Обозначе- Марка Число Индуктив-| тивле- 
и обозначения на схеме НИЯ ВЫВО- провода витков ность ние, 
дов ‚ом 
Антенная СВ (11) Зн, 4к |ЛЭШО 100,07] 938 |400 мкгн| 1,5 
> ДВ (1.2) 1н, 2к ПЭЛШО-0,12 240 3500 » 12,0 
Гетеродиннье СВ (13) 9:8 ПЭВ-2-0,06 150 159% 4,0 
2,4 ПЭЛШО-0,1 |10 (отвод — 0,8 
от 6-го 
витка) 
Гетеродинные ДВ (14) 1,3 ПЭВ-2-5х 0,06 339 850 » | 100 
1,4 ПЭЛШО-0,1 12 (отвод ==. 0,8 
от 5-го 
витка} 


Катушка контура ФСС Ц 3,4 ПЭВ-2-5 х 0,06 60 78 » 1,2 

(15) 

Катушка контура ФСС-И| 1,2 ПЭВ-2-5х 0,06 60 [78 » 1,2 
(16) 


Катушка контура 3,4 ‚ ПЭВ-2-5ж0,06 160 (отвод! 78 » 152 
ФСС-ИТ (17) от 50-го 
а витка) 
Катушка контура УПЧ] 1,4 ППВ-2-5 х 0,06 60 18253 2 
(18, 19) 2,3 ПЭВ-2-0,1 75 — 2,5 
Согласующий трансфор-| НІ, КІ `ПЭВ-2-0,1 [Г 2200 4,8 гн 1180,0 
матор (Тр1) НІ, КЩ ПЭВ-2-0,1 29260 | 225 мен | 40,0 
Выходной трансформатор| КІ, НІ ПЭВ-2-0,12 2х 405 | 680 » | 40,0 
(Тр2) НИ, КП | ПЭВ-2-0,38 100 23: % 0,6. 
| (отвод от З 
90-го 
витка) 


1) тепловые токи коллекторов транзисторов не должны превы- 
шать 4 мка; | | 

2) транзисторы оконечной ступени должны иметь приблизи- 
тельно одинаковые коэффициенты усиления и обеспечивать на вы- 
ходе приемника сигнал синусоидальной формы величиной не менее 
0,98 в при подаче на базу транзистора ПП5 (через конденсатор 
емкостью 5 мкф) синусоидального напряжения величиной не ме- 
нее 100 мв и частотой 1000 гц. 

Если режимы работы транзисторов нормальны, но приема 
‚радиостанций все-таки нет, необходимо найти неисправную сту- 
‚пень приемника. Определяют ее с помощью отвертки или другого 
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металлического предмета, которым прикасаются к базе каждого 
транзистора. При этом в случае исправности проверяемой и всех 
последующих ступеней в громкоговорителе прослушивается шел- 
чок. Если и таким путем не удастся найти причину отказа, необхо- 


Димо тщательно проверить каждую ступень, начиная с оконечной, . 


используя соответствующую измерительную аппаратуру. 
Схемы соединения приемника с измерительными приборами 


при проверке усилителей низкой и промежуточной частот, а также 


приемника в целом, приведены на рис. 3.5, 3.7 и 3.9. 
| 
В качестве измерителя выхода можно использовать не только 
ламповый вольтметр, но и тестер ТТ-3, ТЛ-4 или какой-нибудь 


другой, рассчитанный для измерения переменных напряжений до · 


одного вольта. 


Проверка усилителя низкой частоты 
приемника «Альпинист» 


Процесс проверки УНЧ заключается в следующем. 
Соединяют выход усилителя низкой частоты с измерительными 
приборами так, как показано на рис. 3.5, и подают на коллектор 
транзистора ПП5 (через конденсатор емкостью 5 мкф) напряжени 
1,3—2,0 в частотой 1000 ги. Если оконечная ступень УНЧ работает 
нормально, то напряжение на выходе усилителя, т. е. на звуковой 
катушке громкоговорителя, синусоидально по форме и равно 0,98 в, 
что соответствует отдаче оконечной ступенью в нагрузку номиналь- 
ной мощности 150 мвт. | | 
Затем подают напряжение 
частотой 1000 гц на базу тран- 
зистора 1115 и, изменяя выход- 
ное напряжение (0... ген) гене- 


ратора звуковой частоты фик- Рис. 3.11. Искажения типа «ступенька». 
і В Ы 


сируют то значение (Гьы. ген, | 

при котором напряжение на звуковой катушке достигает 0,98 в. 
В исправной выходной ступени такое напряжение на выходе раз- 
_вивается при подаче на базу транзистора ПП5 сигнала величи: 
ной 150-140 мв. 

Если для получения на выходе УНЧ номинальной мощности 
(150 мет) на базу транзистора ПП5 приходится подавать более 
высокое переменное напряжение, то в приемник необходимо ввести 
вместо старого транзистора (ПП5) новый полупроводниковый триод 
с более высоким коэффициентом усиления. | Ур 

‚ В заключение напряжение с выхода генератора звуковой час- 
Тоты подают между точкой соединения резисторов 21, Ё 929 и «плю: 
совой» шиной приемника и устанавливают регулятор громкости 
(резистор К22) в положение, соответствующее максимуму громкос- 
ти. Если УНЧ исправєн,. то для получения на звуковой катушке 
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ия сет ФЗ ИКС 


ит 1 


напряжения 0,98 в подаваемое на резистор К22 переменное напря- 
жение должно быть равно 10 мв. · 

_ Проверенный и отлаженный УНЧ приемника «Альпинист» дол- 
жен обладать следующими характеристиками: 


1) чувствительность {при напряжении на выходе, равном 

$99) ое. ЖЖ ЧО, 
2) ‘Нолоса воспроизводимых звуковых частот 250 <- 7000 гц, . 
3) коэффициент нелинейных искажений. , аз 7%, 
1) ТОК-НОКОЯ = с... нее... . те» не более "В ма, 
5) искажения типа «ступенька» отсутствуют". 


"Настройка УПЧ приемника «Альпинист» 

Задачами настройки усилителя промежуточной частоты при- 
емника являются получение заданного коэффициента усиления, 
избирательности и обеспечение стабильной работы усилителя. 

Выполняют настройку следующим образом. 

Собирают схему, приведенную на рис. 3.7, устанавливают пере- 
ключатель диапазонов приемника в положение «СВ», поворачивают 
регулятор громкости в положение максимальной громкости и на- 
страивают приемник на бамую длинную волну СВ — диапазона, 
т. е., другими словами, полностью вводят роторные пластины кон- 
денсатора переменной емкости в промежутки между статорными 
пластинами. 

Затем подают с генератора Г4-ТА (через конденсатор емкостью 
0,05 меф) на базу? транзистора ППЗ модулированный сигнал 1-2 мв 
частотой 465 кги (коэффициент модуляции 30%) и настраивают 
контур 23, С29, добиваясь установления на выходе приемника мак- 
симального напряжения. Завершают эту первую операцию провер- 
кой чувствительности настроенной ступени УПЧ. Для этого умень- 
шают напряжение на базе транзистора ППЗ до 0,5-0,6 мв и заме- 
чают показание вольтметра на выходе приемника. Если выходное 
напряжение равно или превышает 180 ме, то переходят к настройке 
первой ступени УПЧ. Если же выходное напряжение меньше 180 мв, 
то меняют транзистор М3, устанавливая на его место полупровод- 


_никовый триод с более высоким коэффициентом усиления, и подби- 


рают режим работы транзистора. 

Для настройки первой ступени УПЧ сигнал с генератора Г4-ЇА 
подают на базу транзистора ПП2. Настройку осуществляют изме- 
нением индуктивностей катушек 15, 16, 1.7, добиваясь при этом, 
как и прежде, максимального ‘напряжения на выходе приемника, 
После этого снова подстраивают контур 1.8, С29, уточняют настрей- 


1 Искажениями типа «ступенька» называют искажения, изображенные на 
рис. 3.11. Причиной появления на кривой выходного напряжения «ступеньки» 
является нелинейность входной характеристики транзистора. 

2 Точнее, между базой транзистора НПЗ и «плюсовой» шиной приемника. 
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ку контуров: 5, С17; 16, С20 и 17, С21 и, еслив этом возникает 


необходимость, вводят вместо старого транзистора ПП2 новый полу- 
проводниковый триод с более высоким коэффициентом усиления. 
Заканчивают эту вторую операцию после того, как на выходе при- 


смника установится напряжение 180 мв (при подаче на базу тран- 
‘зистора ПП2 модулированного сигнала величиной 50 мкв). 


Настройка УПЧ представляет собой одну из наиболее ответ- 
ственных операций по налаживанию отремонтированного приемни- 
ка, поэтому к ней нужно относиться со всей серьезностью. Следует 


помнить, что небрежное выполнение этой работы может явиться . 


причиной не только низкой чувствительности приемника, но и само- 
возбуждения УПЧ. 


Настройка высокочастотного тракта приемника «Альпинист» 


Прежде чем подгонять частоты контура гетеродина, необходимо 
удостовериться в устойчивом генерировании колебаний в заданных 
диапазонах частот и способности гетеродина развивать необходи- 
мое напряжение. Гакую проверку осуществляют на средних и длин- 
ных волнах путем измерения напряжения (прибором МВЛ-3 или 
аналогичным) на резисторе В8. Если измеряемая величина (незави- 
симо от положения ротора блока КПЕ) находится в пределах 80-:- 
-=130 ме, то гетеродин считают исправным. 

Подгонку частот в средневолновом диапазоне выполняют сле- 
дующим образом. Увеличивают емкость блока КПЕ приемника 
д0 максимума и подают на рамочную антенну (рис. 3.9) сигнал 
10--15 мв частотой 510 кец с коэффициентом модуляции 30%. Затем 
вращают сердечник гетеродинной катушки СВ (13) до тех ‚пор, 
пока на выходе приемника не установится максимальное напряже- 
ние. После этого перемещают антенную катушку СВ (|1) вдоль 
ферритового стержня, добиваясь еще большего отклонения стрелки 
вольтметра на выходе приемника. е 

Закончив на этом операцию по настройке гетеродина на низ- 
шую частоту средневолнового диапазона, переходят к настройке 
контура на высшую частоту этого же диапазона. Для этого умень- 
шают емкость КИЕ приемника до минимума и подают с выхода 
генератора Г4-[А на рамку сигнал частотой 1650 кгц. Заметив по- 
казание вольтметра на выходе приемника, отматывают 1-9 витка 
обмотки, исполняющей роль обкладки конденсатора СІ. Если эт‹ 
вызывает увеличение напряжения на выходе приемника, отматы- 
вают еще виток. Если же показание вольтметра уменымится, то 
доматывают витки конденсатора С11, добиваясь при этом установ- 
ления максимального напряжения на выходе приемника. При от- 
матывании и доматывании витков лишний провод не нужно отре- 


зать. После подбора числа витков конденсатора С11 доматывают - 


или отматывают витки конденсатора С2. Эту операцию повторяют 
несколько раз до получения точного сопряжения настроек конту- 


А 139 


е 


ч 
Ё 


чм. 7 м 
а Ч ЬО іра ета 


ров в средневолновом диапазоне. После этого катушку 11 за- 
крепляют на ферритовом стержне церезином, а лишние провола 
на конденсаторах С2 и СІ1 отрезают. 
Настройку гетеродина в длинноволновом диапазоне выпол- 

няют аналогично, но генератор Г4-1А настраивают на частоты 145 
и 495 кги и изменяют индуктивности катушек 12, [4 и емкости 
конденсаторов СЗ и СІ4. 

_ Бели не удается достичь сопряжения настроек, измеряют ем- 
кости конденсаторов С9, С10 и (12. | 


Измерение чувствительности приемника «Альпинист» 


Для измерения чувствительности приемника устанавливают 
аппарат на расстоянии одного метра от стандартной рамки (стр.122) 
так, чтобы ось ферритовой антенны приемника была перпендику- 
лярна плоскости рамки, и собирают схему, приведенную на рис. 3.9. 
Затем устанавливают несущую частоту генератора Г 4-1А, рав- 
ной 510 кгц, и, модулируя ее напряжением частоты 400 гц с глуби- 
ной модуляции 30%, настраивают приемник на модулированный 
сигнал генератора. После этого поворачивают ручку, изменяющую 
величину выходного напряжения генератора, добиваясь при этом 
установления на выходе приемника напряжения 180 мв. Выполнив 
эту операцию, снимают модуляцию с высокочастотного сигнала и 
переводят ручку регулятора громкости в положение, при котором 
стрелка вольтметра на выходе приемника отклоняется до отметки 
«18 мв» шкалы или другой отметки, расположенной левее в непосрел- 
ственной близости от первой. 

В заключение умножают показание главного делителя напря- 
жения генератора на показание декадного делителя. Произведение 
этих чисел и представляет собой чувствительность приемника, вы- 
раженную в микровольтах на метр. | 

Чувствительность приемника «Альпинист» измеряют на часто- 
тах 510, 1000, 1650 кгц (диапазон СВ) и 145, 250 и 425 кгц (лиапа- 
зон ДВ). э 

Чувствительность правильно настроенного приемника «Аль- 
пинист» должна быть не хуже 1,5 мв/м в диапазоне СВ и не хуже 
2,5 мім в диапазоне ДВ. 


Неисправности, не относящиеся к электрической 
схеме приемника 


Кроме перечисленных в таблицах 3.93.12 неисправностей, 
связанных с изменением электрических свойств деталей и узлов, 
в приемнике «Альпинист» могут иметь место неполадки, вызванные 
отказами деталей, выполняющих чисто механические функции. 
К таким нарушениям относятся: | | 

`1) заедание указателя настройки; 
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2) трение ручек управления о корпус; 

3) дребезжание футляра приемника. 

Для устранения первой неисправности обпиливают указатель 
настройки в месте перегиба и срезают острые края корпуса, мешаю- 
щие свободному перемещению указателя настройки. 

Перед устранением второй неисправности проверяют спачала 
установку печатной платы в корпусе, а затем, если плата занимает 
правильное положение, то устанавливают ручки управления на 
своих .осях без перекосов; в исключительных случаях прибегают 
к помощи надфиля, расширяя с его помощью отверстия в корпусе 
для ручек. | | 


Дребезжание футляра (корпуса) устраняют тщательным склен- 


ванием его частей дихлорэтаном. При пользовании этим раство- ^ 


рителем следует иметь в Виду, что он очень ядовит и легко восп- 
ламеняется. 


ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «ВЭФ-19, 


Переносный радиоприемник «ВЭФ-12» разработан на базе узлов 
выпускавшегося ранее приемника «ВЭФ-Спидола», поэтому те не- 
исправности отдельных деталей", которые встречаются в приемни- 
ках «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10», повторяют; 
и в радиоприемнике «ВЭФ-12». Принципиальная схема приемника 
приведена на рис. 3.12. От схемы прежнего варианта аппарата сн: 
отличается тем, что в ней: 

использованы улучшенные транзисторы типа П499 (11423) 
взамен низкочастотных полупроводниковых триодов типа ПИ! 
(1115); 

_ применена более эффективная система автоматической регу- 
лировки усиления; | | 

введены УВЧ и некоторые дополнительные элементы. 

Причинами отказов приемника «ВЭФ-19» чаще всего являются: 

отсутствие контактов в цепи источника питания, панелях тран- 
зисторов и в гнезде «Внешний громкоговоритель»: | 


обрывы проводников, например, связанных с лепестками 8, 9 
и 10 печатной платы: 


обрыв цепи резистора Ю.»: к 

замыкания одних деталей на другие, например, конденсатора 
Сз на конденсатор С,,, резистора Кд и конденсатора Сто на экран 
катушек Го и Г.,,, конденсатора С,, на резистор Кв; 

пробои конденсаторов С,,, Сы, Сьв, Сьв Свое Си, Сосо Са, 
Ста, Ста, Съ, Сз, Сао, Са, Съз, Сар; 

обрывы в цепях конденсаторов Су, Са, Свз, Си, С.а, Со 
Сл, Сәг, Са или потеря ‘ими емкости: 

1 Қ ним относятся веисправности барабана переключателя диапазонов, дета- 


лей барабана, телескопической антенны и блока конденсаторов переменной ем- 


14. 


1е Фр Р 55 {7 ЎЗ 1423 с50 007 Та 1423 154 2 65891 65812 Т5 2? (64 10 78. 1422 
5 ЕЕ 922 Е ее НВ 009 Ц (742) 
Я 0/9 2 7180 п Е), 
М и; т та ЕС 
З я ие 047 
5714 


13 9 | 23 
Я 820 | „ Ш, 
1 


27 212 250 
472 СЫ 4 


дея НЕеНИОРО 
78 м 
Т ГС 1С ПТ (1) 


и 


‚3$ 249 25 8, 


| #2. |_ 
т без. |888 | ММ ай 
ЕАН 180. |03 а 


и. |. 98 16 у 1 
А Е Әг. 24 1 Ж 
іона р ИЕ. 
$. р ов 41.3 25 | { Ре Е (РА ВОЛ, П 


— > 5 = > > 5 о = бы 


68 ЕР а 
Е в, 


Койденваторы: 

= - кёраничесќйе - АТ 
р | ` 
0085507. (29а = _Лумажныё 25м и МБМ 
2 18 пов 25257 РВ. га 44 

11 0 С29 8 032 = = слюданые - 469 

СОЛА РУ о НИНЫ К Ре) ад’ СТА ВВ м у 
! 
Св 


Рис. 3.19. Принципиальная схема переносного приемника «ВЭФ-12» 


уменьшение коэффициентов. усиления транзисторов 7Т., 7;, Т,; 
расстройка контуров ФСС, УПЧ и последовательного резонанс- 
ного контура: Ро, Са. са 


1065273850 
ВБА 
_ 1045-0656 


75, 
7422. 


Рис. 3.13. Карта напряжений и сопротивлений приемника «ВЭФ-19» 


В соответствии с общими правилами поведения при поиске 
причин отказов ремонт приемника «ВЭФ-12» целесообразно начи- 
нать с проверки исправности источника питания, осмотра монтажа 
и устранения возможных замыканий одних элементов схемы на. дру- 


Таблица 3:14. 


Постоянные напряжения на электродах транзисторов 
: приемника «ВЭФ-12» 


Напряжения (в вольтах) между «плюсовой» шиной 
Условное 


приемника и 
обозначение. 
транзистора о Е. ЗЕЕ Е ЕТ Бе 
эмиттером базой коллектором 
195 Ту 0,015. -= 0,005 0,13 = 0,03 9 + 0:3 
8 1,56 ЕА 0:15 1-25 Е 0:15 : 8.65 5 0,4 
т 0,2 + 0,05 0,35 + 0,05 1,75 + 0,15 
1: 1,9 + 0,15 1,45 + 0,95 50210 
Т, 505-2 0;2 1,65 0.2 10-037 
Я 0,55 350,1 0,75 + 0,1 230,3 
ТД 0,35 % 0,05 0,55 4 0,05 1,45 Е 0,95 
Т: 3,92 0,2 3,35 4 0,15 53206 
Т; 0,4 + 0,05 0,65 + 0,05 26 + 0,25 
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а жас онаа: 


Таблица 3.15 


Неисправности цепей питания и громкоговорителя радиоприемника «ВЭФ-12» 


Гризнаки неисправности 


т 


2, 


Шум в громкоговори- | 1. 


теле и прием радио- 


станций отсутствуют. 
Приемник не потреб- 
ляет тока 


5 


Шум в громкоговори- | 1. 
теле и прием’ отсут- 
ствует, но ток покоя 
нормален (10 ~ 13 ма)|2 


65 


Прием есть, но при со- | 1. 
трясении приемника | 
или. при легком посту- 
кивании по его футля- 
ру прослушиваются 
трески 


Возможные причины 


Способы проверки и устранения неисправностей 


лаба р ЗМ 


Отсутствует контакт в от- 
секе питания (между галь- 
ваническими элементами 
или между батареей и 
пружиной) 

Обрыв цепи питания 


. Нарушен контакт в вы- 


ключателе питания 


Обрыв одного из провод: 
ников, соединяющих ис- 
точник питания с лепест- 
ками 8 и9 печатной платы 
Нарушен контакт в гнезде 
«Внешний громкоговори- 
тель» 

. Обрыв проводника, при- 
паянного к 10-й ламели 
печатной платы 

Оборвана звуковая ка- 
тушка громкоговорителя 


Нарушается контакт меж- 
ду гальваническими эле- 
ментами источника пита- 
НИЯ 


| 


Зачистить выводы 
пружин 


элементов. Проверить состояние контактных 


Измерить напряжение между гнездами для подключения внешнего 
источника питания. Если измеряемое напряжение равно нулю, 
то цепь питания оборвана 

Замкнуть выводы выключателя регулятора громкости (типа ТКДа) 
пинцетом. Если в результате этого появится шум в громкогово- 
рителе, то устранить неисправность выключателя или использо- 
вать вторую пару контактов 

Проверить омметром целость проводников и надежность их при- 
пайки 


Замкнуть ламели гнезда пинцетом. 
коговорителе появится, 
в гнезде 

Проверить целость цепи динамика омметром или пробником 


Если после этого шум в гром- 
устранить причину нарушения контакта 


м 


Измерить сопротивление звуковой катушки при разомкнутых кон- 
тактах гнезда «Телефон» (если катушка цела, то ее сопродивда 
ние равно 7 ом) 

Растянуть контактные пружины, находящиеся в отсеке питания, 
и зачистить элементы 


а, ЗАРА 
ИНОЕ 


у =»»»—>—— 


гие. Особого внимания при внешнем осмотре заслуживает проверка 
схемы на отсутствие: 1) соединений транзисторов с громкоговори- 
телем и гребенкой переключателя диапазонов; 2) замыкания одного 
транзистора выходной ступени на другой и 3) соединения конден- 
сатора типа К50 с гребенкой переключателя диапазонов. 

Папряжение источника питания при нормальной нагрузке 
должно быть равно 8,8-9,0 в, ток покоя приемника — 10-13 ма, 
ток, потребляемый от источника питания при номинальной выход- 
ной мощности (150 мвт), — 35-—50 ма. 

Если в результате внешнего осмотра и измерения напряжения 
источника питания и потребляемого приемником тока не обнару- 
жится какая-нибудь неисправность или отклонение от нормы, то 
переходят к проверке режимов работы транзисторов. ‚Напряжение 
на электродах транзисторов Г», Т,, Т--Ть измеряют * относитель- 
но «плюсовой» шины (общей «земли») приемника (8-й лепесток 
печатной платы), а напряжения на электродах транзисторов Т, и 
Га — относительно коллектора транзистора Тз или лепестков 1. 6 
печатной платы, представляющих собой «землю» гетеродина. Нор- 
мальные значения постоянных напряжений на электродах трае 
торов приведены в таблице 3.14. 


Более полную информацию о состоянии приемника может дать 


сравнение результатов измерения напряжений и сопротивлений меж- 
ду отдельными точками схемы с значениями, приведенными в карте 
напряжений и сопротивлений (рис. 3.13). В случае совпадения 
измеренных значений напряжений на электродах транзисторов с 
значениями, приведенными в таблице, переходят к проверке исправ- 
ности отдельных ступеней приемника, начиная с оконечной сту- 
пени. Это иногда удается осуществить простейшим способом — при- 

‹основением руки (через отвертку или пинцет) к базам транзисто- 
ров. Если проверяемая ступень исправна, то в момент прикосновения 
отвертки к базе триода в громкоговорителе прослушивается щелчок, 


Предварительная проверка усилителя низкой частоты 
радиоприемника «ВЭФ-12» 


Оценить состояние усилителя низкой частоты ра диоприемника 
«ВЭФ-12» можно простым приемом, который заключается в сое- 
динении пальцами одной руки 12-го лепестка печатной платы (с этим 
лепестком соединен верхний по схеме вывод резистора Р№,,) с коллек- 
тором транзистора Т, (этот электрод расположен на печатной плате 
слева от круглого технологического отверстия). Если образование 
такой связи между выходом и входом усилителя низкой частоты 
вызывает возбуждение УНЧ, то последний считают относительно 


| исправным. Если же прикосновение к названным точкам схемы не 


приводит к возбуждению усилителя, то переходят к детальной про- 


1 Измерения постоянных напряжений должны производиться в отсутствие 
ситнала вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 ком/в. - 


2145 


часа галаа ева арол о ль вели 


Признаки неисправностей 


1. Прием 
отсутствует. Ток, по- 


требляемый приемни-. 


| ком, превышает 300 ма 


2. Прием радиостанций 
отсутствует 
л 3. Прием радиостанций: 


сопровождается иска- 


жениями 


* Для измерения тока необходимо присоединить миллиамперметр к 


радиостанций | 1. Пробит 


. Пробит 


Неисправности УНЧ ралиоприемника «ВЭФ-12» 


Возможные причины 


кий конденсатор Св 


электролитичес- 
кий конденсатор Сзо 


. Замыкание конденсатора 
Сз на вывод катода кон- 


денсатора С. 
Пробит электролитичес- 
кий конденсатор Св 


. Замыкание резистора Р.‹ 


на экран катушек [4 


и Да 
. Замыкание вторичной 
обмотки согласующего 


трансформатора (Тру) на 
первичную обмотку 


. Пробит электролитичес- 
кий конденсатор Сә 
. Пробит электролитичес- 


кий конденсатор С,, 


Нарушен контакт в па- 
нели транзистора Т, или 


ручку выключателя в положение «выключено». 


Таблица 3.16 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Ъдм—еымыььььзь<ь<ь<ь<зызызывммымьмьмввыыы ——ы=—ы—ы=ые=—»—е—е—е—е—- 


электролитичес- | Извлечь из отсека питания батарею элементов, включить прием- 


ник и измерить сопротивление между гнездами для подключе- 
ния внешнего источника питания. Если измеряемая величина 
равна нулю, то заменить конденсатор Сз и источник питания 

Измерить ток, потребляемый приемником!. Если ток увеличился 
до 70 — 80 ма, заменить конденсатор Су 

Измерить постоянное напряжение на базе транзистора Т,. Если 
оно равно | в, то конденсаторы С.3 и С.а соединены друг 
с другом 

Измерить напряжения на коллекторе и базе транзистора 7}. 

Если первая величина понижена до 3,5 в, а вторая повышена 
до 2,2 в, то можно считать, что конденсатор С пробит. 

В случае отсутствия вольтметра убедиться в пробое конденсатора 
Св можно измерением тока покоя. При пробое конденсатора 
он возрастает до 45 ма 

Измерить напряжение на базе транзистора Тв. Если оно повышено 
до 5,4 в, то резистор Ю.: замкнут на экран 


Измерить напряжения на базах транзисторов Гои Т 

При замыкании обмоток напряжения на базах повышаются 
с 0,10-0,16 в до 1,2 -- 1,4 в. — 

Следует также иметь в виду, что при замыкании обмоток ток, 
потребляемый приемником, увеличивается до 290-300 ма 

Измерить напряжение на конденсаторе Сау. Если напряжение 
на нем равно 0,7 в, то конденсатор исправен | 

Измерить напряжение на конденсаторе С», которое должно быть 
равно 1,5 в. Если измеряемое напряжение равно нулю, то 
заменить конденсатор С. 

Зачистить выводы транзисторов Ту и То 


контактам выключателя питания и установить 


Га 
нь 
м] 


4. Прием есть, но чув- 


ствительность прием: { 


ника понижена 


5. Прнем есть, но с уве- 
личением громкости 
происходит возбужде- 
ние приемника 


6. Приём ёсть, но чувст- 
вительность приемни- 


ка повышена и аппарат | 


легко возбуждается 


г 


в панели транзистора Т.о 


. Неправильно вставлен в 


панель транзистор Т, 
Неправильно вставлен в 
панель транзистор Т, 


. Пробит электролитичес- 


кий конденсатор Су, 


. Потеря емкости кондён- 


сатором Ст, или обрыв 
цепи этого конденсатора 
Обрыв резистора В.о 


Потеря емкости электро- 
литическим конденсато- 
ром С» или обрыв цепи 
этого конденсатора 


Уменьшился Коэффициент 
усиления транзистора 7, 
Уменьшилея коэффициент 
усиления транзистора Т, 
Обрыв цепи конденсатора 
Съз или потеря емкости 
этим конденсатором 


. Обрыв щети конденсатора 


Су или потеря емкости. 
этим конденсатором 
Потеря ёмкости конден- 
сатором 67; 

Обрыв резистора №, 


ава анаа таса 5 С. И 
~ Б серад АДАБ ЕЫЕАЬЯ ў ЭРЕ 


Переставить транзистор т 


`Измерить напряжения на базе и 


 Измерить коэффициент усиления транзистора 


Переставить транзистор ТГ,, повернув его на 180° 


поменяв местами эмиттер и кол- 

‚лектор 

коллекторе транзистора Ту. 

Если первое повышено до 5,9 в, а второе понижено до 6,8 в, 

‚‚То конденсатор Су, пробит 

Признаком пробоя этого конденсатора является также увеличение 
‚тока покоя до 65 ма | | 

Присоединить параллельно конденсатору С, другой исправный 
конденсатор емкостью 20 мкф. Если после этого чувствитель- 
ность приемника возрастает, заменить конденсатор С. 

Измерить постоянные напряжения на электродах транзистора Т,. 
Если они заметно отличаются от значений, приведенных 
в табл. 3.14, заменить резистор 8, 

Присоединить параллельно конденсатору С, другой исправный 
электролитический конденсатор емкостью 20 мкф. 

Если проверяемый конденсатор потерял емкость, то шунтирова- 
ние его исправным конденсатором приведет к повышению 
чувствительности приемника | 

Измерить коэффициент усиления транзистора Т,; если он меньше 
требуемого (см. стр. 253 и 259), установить другой транзистор 

Гз; если он меньше 
требуемого (см. стр. 253 и 259), установить другой. транзистор 

Проверить целость цепи и качество пайки конденсатора С... 
Если это не приводит к положительным результатам, заменить 
конденсатор 

То же, 410 в предыдущем случае, но в отношений ќонденса- 
тора С | | 

Пропаять выводы конденсатора С... Если это не поможет, заме- 
нить Конденсатор 


Измерить сопротивление резистора №, 
| = 


ВРТ 


РЕ 
раа и Ата; 


Окончание табл. 3.16 


Признаки неисправностей Возможные причины _ Способы проверки и устранения неисправностей 


——А—А—А—„—„Э„Э„—„——,—/:/—/—С/СА/С///С——/Ч'ЧС—СЧ—/Ч//АА/ЗААА—_——АУАСЧСАСАСААС/А/А ЭС С ЗС А А/ С/С ——.__ 


7. Прием есть, но при|1. Неисправен регулятор | Произвести чистку и смазку регулятора громкости 
воащении регулятора громкости 
громкости появляются | 2. Пробит электролитичес- | Измерить напряжение на конденсаторе С... Если конденсатор 
трески кий конденсатор С,з или| исправен, то напряжение на нем равно 0,15 -—0,20 в, если же 
увеличился его ток утеч-| конденсатор пробит, то напряжение на нем отсутствует 
ки 


| Таблица 3.17 
Неисправности усилителя промежуточной частоты и детектора радиоприемника «ВЭФ. 12» 


Тооно воза тагат зогу ааа ИЕ РСП о В залог НЕЕ В 


Признаки неисправностей Возможные причины , Способы проверки и устранения неисправностей 
ие ос С Е а. 
1. Прием радиостанций | 1. Конденсатор С, замыкает | Отодвинуть конденсатор С», от экрана 

отсутствует на экран катушек [9 и Г, 

2. Конденсатор С; соединен | Раздвинуть соединившиеся детали 
с резистором К., 

З. Короткое замыкание ка-|Измерить сопротивление катушки [5. Если она не закорочена, 
тушки Гә (чаще всего это| то омметр покажет 4 омо 
происходит у отверстия 
в сердечнике) 

4. Пробой конденсатора С, | Отпаять один вывод конденсатора С,з и измерить сопротивление 

между его обкладками 
5. Замыкание в одном из! Выключить питание, вынуть из панелей транзисторы ПЕЕ ТУГА 


| контуров 1.,Са; [аСвз;| и измерить сопротивления катушек контуров 
ГзСьә ГәзСьт; ГзәСу; | Если перечисленные в графе 2 катушки не замнуты, то омметр 


е1 Сз покажет соответственно 2,5; 2,5; 1,8; 1,0 и 1,0 ом 


6. Пробит конденсатор С», | Измерить напряжение на коллекторе транзистора о: 
Если оно понижено до 2-х вольт (вместо нормальных 6,5 в), то 


конденсатор Съ пробит 


ы ыыы 


671 


2. Прием есть, но чувст- 
вительность приемни- 
ка понижена 


3. Прием радиостанций 
сопровождается свис- 
том; приемник склонен 
к самовозбуждению 


еле ера б) ь 


17. Пробит 
кий конденсатор 
8. Пробит конденсатор Сул 


| 
9. Пробит конденсатор Су 
19. Пробит конденсатор Сә 


электролитичес- 
Сао 


11. Пробит конденсатор С,, 


12. Пробит конденсатор С. 


1. Потеря емкости конден- 
сатором С,, 


2. Потеря емкости конден- 
сатором С,» 

5. Уменьшился коэффициент 
усиления транзистора Т., 
Гь или Т, 

4. Расстроены ФСС и конту- 
ры УПЧ 

5. Закорочена часть витков 
катушки одного из кон- 
туров ФСС или УПЧ 


Потеря емкости электро- 
литическим 
ром Са; 


И 
конденсато- 


, ааа Н 7 
№ _ „$ РЬ СРЕ РЬ от КГ % м; А, 


НЦ ЦЦННРНННАННННННЦИНЦИНЫНЫЦНННОНОНННЫЦННРЦЦРЦНЦНННЫОИННННЦИНЦНЫННЦОЦЦНИЦНОРНЦНЦБНОНИННЦЦИННННОЦНЫНННОБЦИОНЫИЦРИЦОННИННРНОЦЦИНИЦНОНЦОРИНЦИЦЦОНИНЦРНННЦОЦНЦОНИРНЦНННЦИЦИЫНЦНННННННЦНННОНЦИНЦНННЦННАЦННЦОНИННЦНА о А наа 


№ ру сагеароваунаьаавдллие"— К, СА ДАРИН 
усаараа о Те УЧИ 


Измерить напряжение на конденсаторе Со. Если конденсатор 
исправен, то постоянное напряжение ня нем равно 1,7 1,8 ё 

Измерить напряжение на конденсаторе С... Если конденсатор 
не пробит, то постоянное напряжение на нем равно 1,7 ~ 1,8 в 

Проверить режим работы транзистора Т.. Если он существенно 
отличается от нормального (см. таблицу 3.14), то заменить 
конденсатор С, 

Измерить напряжение на коллекторе транзистора Т,. Если оно 
равно приблизительно 6,2 в, то заменить конденсатор Су 

Проверить режим работы транзистора Т.. Если постоянные нап- 
ряжения на электродах этого транзистора заметно отличаются 
от значений, приведенных в таблице 3.14, то заменить конден- 
сатор С, 

Проверить режим работы транзистора Т,. В случае пробоя кон- 
денсатора С;з постоянные напряжения на электродах этого. 
транзистора существенно отличаются от номинальных значений, 
приведенных в таблице 3.14 | 

Присоединить параллельно конденсатору С, другой исправный 
конденсатор (типа МБМ) емкостью 0,05 мкф. Если это приведет 
к повышению чувствительности приемника, то заменить кон- 
денсатор Су” 

Присоединить параллельно конденсатору С,з другой исправный 
конденсатор (типа МБМ) такой же емкости 

Заменить последовательно транзисторы Т., Ть и Ту, подобрав на 
их места полупроводниковые триоды с рекомендуемыми (см. стр. 
253 и 259) значениями коэффициента усиления 

Подстроить контуры [5 Сев; Ёзз, Сев; Гзв, Свз; Гза» Све; Газа 
Съз; Газ, Съь и Га, Съз 

Вращением сердечников катушек перечисленных в п. 4 контуров 
определить негодную катушку (см. п. 7 средней графы пункта 
2 левой графы таблицы 3.32) 


Присоединить параллельно конденсатору С; другой исправный 
конденсатор К 50—6 емкостью 500 мкф (15 в). Если в результате 
этого свист прекратится и работа приемника станет устойчивой, 
пропаять выводы конденсатора С,., а если это не поможет, то 
заменить неисправный конденсатор 


а С а Ц ХИА ИЦ г. ыу 0006 + — ие. аА а у ае апра а Ц 2290 окан ы арн Кете м ие 
р 
== Окончание табл. 3.17 
аат чьи открой ат ше У мт ратори диодов чик неа таль и чот чар домом тарар оцену учтан а дааа ачаан 
«аэ; 


Признаки неисправностей Возможные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


аала аа она ТТС арлана, 


2. Расстроен усилитель про- 


сд 


. Нарушена 


межуточной частоты 


Расстроен контур Го, Сэ 


. Поврежден (разбит) кон- 


денсатор Су 


. Обрыв цепи конденсатора 


Сво или потеря им емкости 


Обрыв цепи конденсатора 
Сел или потеря им емкости 


Съз или потеря им емкости 


экранировка 
контуров УПЧ 


Настроить УПЧ согласно приведенным ниже рекомендациям 


Настроить контур Го, Са, на частоту 465 кги (см. стр. 153) 


Заменить конденсатор С, другим конденсатором типа КТ—1а 
емкостью 3300 иф 


Присоединить параллельно конденсатору Су другой исправный 
электролитический конденсатор емкостью 20 мкф 


Присоединить параллельно конденсатору С, другой исправный 
конденсатор емкостью 0,033 мкф 


. Обрыв цепи конденсатора | Присоединить параллельно конденсатору Сз другой исправный 


конденсатор такой же емкости 


рове разр надежность паек экранов катушек Ёз, Ё, [4», 
38› 2—36 


вождается свистом; или омметром на замыкание обкладок 

| иногда одновременно 
воспроизводятся прог- 
раммы двух радио: 
станций 


2. Пробой конденсатора С, | Отпаять один вывод конденсатора С5з и проверить его пробником 
или омметром на замыкание обкладок 


3. Низкая избирательность | Выяснить причину понижения избирательности приемника, прове- 


приемника 


4. Прием есть, но сопро- | 1. Пробой конденсатора Съ, | Отпаять один вывод конденсатора Сб и проверить его пробником 
рив в первую очередь УПЧ 


Ы) 


верке ступеней УНЧ. Перед проверкой и ремонтом усилителя низ- 
кой частоты убеждаются в исправности источника питания и надеж- 
ности контактов выводов транзисторов в панелях печатной платы. 


Проверка УНЧ радиоприемника «ВЭФ-12» 


Процесс провер! хи соответствия параметров усилителя низкой 
частоты приемника ВЭФ-12 требованиям технических условий за- 
ключается в следующем. 

Присовдиняют к 8-му и 10-му лепесткам печатной платы, т. е. 
к выводам вторичной обмотки выходного трансф етра тестер, 
включенный вольтметром, и осциллоскоп (рис. 3.5), а к гнезлам 
«3» или «5» и «2» колодки подключения магнитофона — выход зву- 
кового генератора, например, ГЗ-2 (ЗГ-10) или аналогичный. За- 
тем устанавливают частоту генератора, равной 1000 ги, и повы- 
шают нанряжение на его выходе до тех пор, пока эффективное зна- 
чение напряжения на выходе приемника не достигнет 1,1 е (при этом 
в катушке громкоговорителя развивается мошность, равная 150 мва). 

Если на экране осциллоскопа появится неискаженная синусо- 
ида (без «ступеньки», см. сноску на стр. 138) и напряжение на выходе 
звукового генератора не превысит 0,2 в, то УНЧ считают исправ- 
ным. Если же для получения на выходе приемника номинальной 
мощности требуется большее напряжение на входе УНЧ или звук 
искажен, то переходят к налаживанию УНЧ. Увеличения коэффи- 
циента усиления и естественного звучания добиваются вводом в УНЧ 
вместо транзисторов Г, и 7, полупроводниковых триодов с большими 
коэффициентами усиления и подбором сопротивлений резисторов 


Ке, 9, И К. 


Проверка исправности детектора радиоприемника 
«ВЭФ-12» 


Исправность детектора проверяют следующим образом: 

присоединяют высокоомный выход генератора Г4-ТА (через 
конденсатор емкостью 0,03-0,05 мкф) к лепестку 8 печатной платы 
и к точке соединения диода Д, с резистором Вл; 

подключают к. выходу приемника осциллоскоп и авометр, вклю- 
ченный вольтметром; | 

переводят ‘ручку переменного резистора К», в положение мак- 
симальной тромкости, 

Выполнив эти соединения, устанавливают частоту генератора, 
равной 465 кгц, частоту модулирующего сигнала — 1000 гц и глу- 
бину модуляции — 30% и, контролируя качество звука, воспроиз- 
водимого громкоговорителем, наблюдают за экраном осцилло- 
скопа. Если при напряжении на выходе приемника, равном 1,18, 
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О аки отв о О НЦЫ 


пее ааб, да дое 7а 


‚на экране развертывается неискаженная синусоида и громкогово- 


ритель без искажений воспроизводит модулирующий сигнал гене- 
ратора (1000 ги), то детектор (и УНЧ) считают исправными. 


Настройка УПЧ радиоприемника «ВЭФ-12» 


Выше отмечалось, что от правильности и точности настройки 
УПЧ в значительной степени зависит чувствительность и избира- 


тельность приемника", поэтому к подготовке и выполнению ЭТОЙ _ 


операции следует отнестись со всей серьезностью. 

Для настройки УПЧ требуется генератор стандартных сигналов 
Г4-ТА (ГСС-6А), ламповый вольтметр или тестер, включенный вольт- 
метром, и осциллоскоп. 

Последние два прибора присоединяют к звуковой катушке 


га! 


громкоговорителя (рис. 3.7), а генератор Г4-ІА, точнее, его дели- 


тельную колодку (низкоомный выход) подключают через конден- 


сатор емкостью 0,05 мкф либо ко входу УПЧ, либо последовательно 
(по очереди) к базам транзисторов Т,, Г и Т“. | 

Процесс настройки УПЧ состоит в следующем. 

Устанавливают переключатель диапазонов приемника в поло- 
жение «СВ» и переводят указатель настройки в крайнее правое 
положение (при этом емкость КПЕ достигает максимума). Носле 
этого закорачивают катушку Г; и подают на базу транзистора Т, 
напряжение частотой 465 кгц, модулированное синусоидальным 
напряжением частотой 1000 ги при глубине модуляции 30%. 

Установив напряжение на выходе генератора, равным 800 мкв 
и вывинтив сердечник катушек Г, и Г, вращают сердечник катуш- 
ки 2, В обе стороны до тех пор, пока на выходе приемника не уста- 
новится напряжение, равное приблизительно 0,7 в. После этой 


предварительной настройки оконечной ступени УПЧ соединяют 


выход генератора Г4-ІА с базой транзистора Т,, понижают выход- 


ное напряжение генератора до 20 мкв и настраивают в резонанс 


с промежуточной частотой (465 кгц) контур Г.т, Се, а затем контур 
Г.в, Сез. В качестве указателя настройки используют, как и прежде, 


вольтметр на выходе приемника. 


Так как подключение генератора Г4-ГА к входам второй и пер- 
вой ступени УПЧ несколько расстраивает колебательные контуры 
усилителя промежуточной частоты, то после подстройки двухкон- 
турного полосового фильтра Г.Сз, ГС снова - возвращаются 
к контуру [з33С. Этот переход от подстройки контуров первой сту- 
пени к подстройке контура второй совершают несколько раз. 


1 Имеется в виду избирательность по соседнему каналу. 
2 Точнее, к базе каждого из транзисторов и «плюсовой» шине приемника 
(к 8-му лепестку печатной платы). 
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Очень важным этапом в налаживании приемника является 
настройка ФСС. Выполняется она последовательным вращением 
сердечников катушек Л.а, 3, [32 И Са по максимальным отклоне- 
ниям стрелки вольтметра, включенного на выходе приемника. При 
этом напряжение с выхода генератора Г4-ГА порядка 6 мкв подают 
между базой транзистора ТГ, и первым (или шестым) лепестком 
печатной платы, являющимся «землей» гетеродина. 

Ширина полосы пропускания при подаче модулированного на- 
пряжения на базу транзистора Т, должна быть не уже 6,7 кги. 

После окончательной настройки усилителя промежуточной 
частоты удаляют перемычку с катушки Г... и настраивают после- 
довательный контур /зо, С, на промежуточную частоту. Эту за- 
ключительную операцию выполняют следующим образом: подают 
с выхода генератора на базу транзистора Т. модулированное напря- 
жение 2,5 мкв частотой 465 кгц и подбирают такое положение сер- 
дечника катушки /.„,, при котором показание вольтметра на выходе 
приемника уменьшается до минимума. 

Если в результате налаживания приемника обнаруживается 
склонность усилителя промежуточной частоты к самовозбуждению, 
то изменяют сопротивление резистора Ю.., шунтирующего контур 
Г-Свз. Уменьшать сопротивление №, можно до 1,5 ком. 


Проверка исправности гетеродина, 
смесителя и стабилизатора радиоприемника «ВЭФ- 12» 


Схемы гетеродина, преобразователя частоты и входных цепей 
радиоприемника «ВЭФ-12» мало отличаются от схем этих узлов 
прежнего варианта приемника, поэтому характеры неисправностей 
и методика обнаружения причин отказов приемника «ВЭФ-12» 
аналогичны таковым у приемников типа «Спидола». 

Проверку высокочастотной части приемника начинают с’ из- 

мерения постоянных напряжений на электродах транзистора Т., 
стабилизирующего режимы работы ряда транзисторов. В слузае 
отклонения измеренных значений напряжения от номинальных 
(табл. 3.14) режим работы транзистора корректируют подбором 
сопротивления резистора Ю11. 
‚. Убедиться в исправности диода Д,, конденсатора Сав и резис- 
торов А;,, Ка, Ва, Ао можно измерением напряжений на катоде 
и аноде диода Д; при вынутом из панели транзисторе Т,. Если 
‚первая из измеряемых величин равна 3,2 в, а вторая — 1,3 в, то 
перечисленные элементы схемы исправны. 
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Настройка гетеродина и входных цепей 
- радиоприемника «ВЭФ-12» 


Б. „Для настройки приемника в диапазонах длинных и средних 
волн подключают генератор Г4-ГА (ГСС:6) к стандартной рамке 
(рис. 8.9). Для настройки контуров коротковолновых диапазонов 
0, экранированный ‘кабель генератора присоединяют к антенному 
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Рис. 3/14. Распайка выводов катушек магнитной антенны радиоприемника 
«ВЭФ-12» 


Же: 4, 


гнезду «КВ». Указатель настройки устанавливают против точек 
сопряжения" каждого из диапазонов: в правой части шкалы — 
на нижней частоте, а в левой части — на верхней частоте сопряже- 
НИЯ. | 

Сначала настраивают гетеродинные контуры, а затем входные. 
Роторные пластины КПЕ устанавливают перед настройкой в поло- 
жение максимальной емкости, а указатель настройки — так, чтобы 


н — -.- с 


„г АМЫ у 
НО... „23... Иа 


к. БР тооно УЧ ДЫР. 
рл 


* Точка сопряжения обозначается на шкале приемника отрезком, ограни- 
ченным двумя рисками. 


154 


маи № ВЫ, 4 СЕБЕ. Аъ ДЕЛ КАНА т КЕ вы 


он совпадал с крайней отметкой шкалы ДВ. При настройке следует 
иметь в виду, что. зеркальный канал находится вьнне частоты сиг- 
нала на удвоенное значение промежуточной частоты, т. е. на 930 кгц. 

Зеркальная помеха в коротковолновых диапазонах должна 
ослабляться в 4 раза, в диапазоне средних волн — в 20 раз и в диа- 
пазоне длинных волн — в 100 раз. 

= 
„Та.б.л-ица. 3:18 


Точки сопряжения настроек контуров 
радиоприемника «ВЭФ-12» 


Е и = 
Диапазоны Е ВЕНА НЫ СЕ вЫ конца диапазона Элементы настройки 
| 
таа 
‚| Подстроечные сердечни- 
ки катушек 
25 м т 9 мгц Аа 
» 1) 2 
ЗЕ 1 ои » Е а 
908 ГЕ ПА 
41 » 7,0 » 15, ТАРИ 
7,4 » 2 5, 26 
49 » 5,9 » Гә, 123 
6,3 » 5 2 
52-:-75 » 41» 245 Гоз 
5:672 Г», Гло 
СВ 560 кец ЕБ 26) Е Гіз, Гә 
| | Подстроечные конденса- 
| Торы 
| 1500 У і Сл, Суь 
Подстроечные сердечни- 
Е: ки катушек | 
ДВ 160 » Г, Гә, огт [ль 
Подстроечные конденса- 
торы | 
390 » (35, С тв 


Примечание: Настройка в каждой точке диапа- 
зона производится несколько раз до получения точной 
настройки. 


При проверке чувствительности приемника в диапазонах срел- 
‚них и длинных волн (когда прием ведется на наружную антенну) 
генератор Г4-ГА подключают к приемнику через стандартный экви- 
валент антенны. То напряжение, которое необходимо подать на 
вход приемника для того, чтобы получить на звуковой катушке 
громкоговорителя напряжение 0,7 в, и является показателем чув- 
ствительности приемника. 

Процесс настройки контуров приемника «ВЭФ-12» аналогичен 
процессу настройки контуров приемника «Спидола». 


оо аль т ОФ 
бтрыктанч с. НАНА #2 137. 
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Обозначе- 


ние на 
схеме 


Марка и диаметр провода! - 
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0,1 


| 0,18 
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0,07х 10 
0,18 3 
0,12 { 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
О. 
0,18 / 
О 
02185922 
0,1 
0,18 


_0,06ж4 


0,18 

0,04х4 
0,05 х 4 
ОБ 
0,06х7 
0,06х7 
0,06х5 
0,1 

0,05 х5 


0,1 
0,1 
0,1 


Таблица 3.19 
Данные катушек индуктивности радиоприемника «ВЭФ-12» 


Число витков 
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ДГ 
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Ремонт верньерной системы радиоприемника 
х «ВЭФ-12» 


В приемнике «ВЭФ-12» нередко выходит из строя верньерная 
система. Причинами чаще всего являются излом шасси в местах 
крепления осей роликов верньерного устройства и срезание (вык- 
рошивание) зубьев на его шкиве. Для устранения первой неисправ- 
ности необходимо снять шкалу приемника и нить (тросс), устано- 


вить оси роликов на место, предварительно смазав дихлорэтаном. 


поверхность оси и шасси. Все выкрошившиеся части шасси следует 
смазать дихЛорэтаном и установить на место. В ‘случае утери от- 
коловшихся кусочков пластмассы шасси необходимо использовать 


клей, который приготовляется из однотипной пластмассы и дихлор- 
этана. В ряде случаев для стягивания поврежденной части можно 


применить скрепляющие скобы. 

Закрепление оси крайнего левого (если смотреть со стороны 
шкалы) ролика верньера невозможно в случае утери пластмассс- 
вых частей шасси. Выходом из этого затруднительного положения 
является изготовление новой оси ролика, которая должна быть 
несколько длиннее и иметь на одном конце резьбу М4. Новая ось 
вставляется в сквозное отверстие и крепится гайкой. При сборке 


верньерного устройства необходимо смазать ось и соприкасающую- 


ся часть шасси дихлорэтаном. Собирать верньер следует только 
после полного высыхания клея. Он регулируется таким образом, 
чтобы возникающие на осях роликов усилия были минимальны, 
но обеспечивали уверенное цова ие указателя настройки и вра- 
щение ротора КПЕ. 

Для устранения второй неисправности необходимо снять шкив 
верньера с оси (предварительно разобрав верньерное устройство) 
и тщательно обезжирить зубчатую поверхность. Остатки зубьев 
(выкрошенную поверхность) смазать дихлорэтаном, а затем нанести 
на поврежденные зубья толстый слой клея, приготовленного из 
данной пластмассы и дихлорэтана. После высыхания клея зубья 
выпиливаются напильником. 


ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМВИК «ГИАЛА» 


Поиски причины неисправности радиоприемника «Гиала» нуж- 
но начинать с проверки исправности источника питания и измере- 
ния тока покоя. Напряжение батареи под нагрузкой должно быть 
равно 8,8-9,0 в, ток покоя —.7--8 ма. Если напряжение источ- 
ника питания и потребляемый ток не выходят на допустимые 


пределы, необходимо внимательно осмотреть ‘монтаж и детали, 


устранить видимые соединения между теми элементами схемы, кс- 
торые не'должны касаться друг друга, выяснить, нет ли в приемнике 


‚механических повреждений. 
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ся Таблица 3.20 
оо Неисправности. приемника «Гиала» 


Признаки нейсправностей 


>> за 444: дах 


1. Шум в громкоговори- 
теле отсутствует: Ис- 
точник питания испра- | 


вен 
2. Прием радиостанций 
отбутетвует 


Возможные причины 


РЕ РІ 


.Нарушён контакт в вык- 


лючатёле питания 


. Оборвана цепь источника 


питания, т. е. нарушена 
целость проводника, сое- 
диняющего батарею © вык- 
лючателем или целость 
проводника, соединяюще- 
го выключатель © корпу- 
сом 


. Обрыв звуковой катушки 
громкоговорителя или ее 


ВЫВОДОВ 


. Пробит конденсатор С, 
. Пробит конденсафор С» 


‚ Пробит конденсатор С, 


| 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Включить приемник и поочёредно замкнуть пинцетом контакты 
выключателя 

При этом следует иметь в виду, что верхняя пафа контактов 
включает питание приемника, а нижняя подключает лампочку 
подсветки шкалы , 

Проверить пень источника питания омметром или пробником 


\ 


Измерӣть сопротивление между выводами 5 и 7 выходного транс- 
форматора (Тр2). Если звуковая катушка нела, то измеряёмая 
величина равна 0,2 ~ 0,3 ома и в момент присоединения омметра 
прослушивается щелчок 

Измерить напряжение на коллекторе транзистора Т;. Если оно 
равно нулю, то конденсатор С. пробит. Дополнительным 
признаком может служить увеличение тока покоя до 30 ма 

Измерять напряжения на коллекторах транзисторов 7; и Т,. Если 
первое понижено до | в, а второе до 0,4 е, то конденсатор С 
пробит (при этом ток покоя возрастает до 40 ма) — 

Измерить напряжение на конденсаторе С.» Если оно равво 
1,2--1,3 в, то он исправен. Если напряжение отбутствуей, 

Значит, он пробит. 

Дополнительными признаками пробоя могут служить понижения 
напряжений на коллекторах транзисторов Т; и Т, до 8 в, пони- 
жения напряжения на коллекторе транзистора 7; до 5,8 в, 
повышение напряжения на базе транзистора 7; до 5 ви увели- 
чение тока покоя до 80 ма 


2. Вследствие понижения 
чувствительности УНЧ 
или УПЧ недостаточна 
громкость звучания 


3. Резко понизилась чув- 
ствительнссть прием- 
ника; появились силь- 
ные искажения 


ъ--^ 


д. 


>> 


Пробит конденсатор С, 


с 


Пробит конденсатор С 


6. Обрыв вторичной обмотки 
трансформатора промежу- 
точной частоты (Ё5) 

7. Обрыв первичной обмотки 
трансформатора промежу- 
точной частоты (Г) 


8. Пробит конденсатор С;, 


9. Пробит конденсатор С» 


10. Пробит конденсатор С;5 


11. Пробит конденсатор Суз. 


1. Нотеря емкости или об- 
рыв депи конденсатора С.; 
Потеря емкости или об- 
рыв цепи конденсатора С}, 


е 


1. Пробит конденсатор Су 


2. Пробит конденсатор С, } 


Измерить сопротивление между выводами 4; контура [5Со». 
Если оно равно нулю, то конденсатор С,» Рр 

Сопротивления обмоток исправного трансформатора промежуточ- 
ной частоты равны: первичной (выводы 4, 5) и вторичной (вы- 
воды 2, |) по 2 ома 


Измерить напряжение на базе транзистора Т.. Если оно равно 
нулю, ‚то конденсатор С» пробит 


Измерить сопротивление между выводами 2, 3 трансформатора ПЧ. 
В исправном трансформаторе это сопротивление равно приблизи- 
тельно 0,5 ома 


у 
Измерить сопротивление между выводами 1, 4 трансформатора ПЧ. 
Если измеряемая величина равна приблизительно двум омам, 
то первичная обмотка цела. Гели же омметр показывает приб- 
лизительно 10 ком, то первичная обмотка оборвана 


Измерить сопротивление между выводами 1, 4 пранефовматола 
промежуточной частоты (Г). Если оно равно нулю, то конден- 
сатор Су; пробит 

Измерить напряжение на конденсаторе С». Если измеряемое 


напряжение равно нулю (вместо нормального 0,6 -- 0,7 в), то 
конденсатор С,, пробит 


Измерить напряжение на базе транзистора Т.. Если оно повыси- 
лось приблизительно до 4-х вольт (вместо 0,7 в), конденсатор 
Суу пробит 

Измерить напряжение на конденсаторе Суз. Если оно равно нулю, 
конденсатор пробит 

Присоединить параллельно конденсатору’ Сов другой исправный 
конденсатор такой же емкости 


То же параллельно конденсатору Сү, 


Измерить ток покоя. Если он возрос до 150 ма, то конденсатор 
пробит 


То же 
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Рис. 3.15. Принципиальная схема ‚радиоприемника «Гиала» 
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После внешнего осмотра подключают источник питания, изме- 
ряют постоянные напряжения на электродах транзисторов и срав- 
нивают их со значениями напряжений, приведенными на принци- 
пиальной схеме (рис. 3.15). 


Проверка и налаживание УНЧ приемника «Гиала» 


Проверка и налаживание УНЧ приемника «Гиала» проводятся 
так же, как у «Селги», 

При ремонте и налаживании приемника следует учитывать 
особенность его УНЧ. Заключается она в применении гальвани- 
ческой связи между предварительной и предоконечной ступенями, 
Такая схема обеспечивает лучшие качественные показатели УНЧ, 


Настройка УПЧ приемника «Гиала» 


_ УПЧ настраивают так же, как и у приемников «Сокол» и «Селга». 
Для получения необходимого коэффициента усиления подбирают 
транзисторы с рекомендуемыми значениями В (стр. 253 и 259) в 
сопротивления резисторов К., Р, и Ю.. 


Настройка гетеродина и входных цепей 
приемника «Гвала» 


· Гетеродин и входные цепи настраивают так, как и одноимен- 
ные блоки приемника «Селга». Диапазон принимаемых частот и 


ТОЧКИ сопряжения настроек одинаковы, 


Следует иметь в виду, что в приемнике «Гиала» применены поя» 
строечные конденсаторы другой конструкции. Сматывать со стержня 
и доматывать на него провод нужно осторожно, так как можно поз- 
редить изоляцию тонкого провода и тем самым повысить вероят- 
ность короткого замыкания колебательного контура. 

При исправных элементах входных цепей и правильно наст- 
роенном приемнике катушки входных контуров длинных и средних 
волн располагаются почти у самых краев ферритового стержня. 


ПЕРЕНОСНЫЙ ПРИЕМНИК «МЕРИДИАН» 


Этот приемник относится к группе сравнительно сложных 
по схеме, поэтому для его успешного ремонта и налаживания не» 
обходимо знать его особенности. | 

Ниже приводятся краткое описание схемы. приемника и све» 
дения, относящиеся к составу и назначению ряда его элементов. 

Общие сведения. Собранный по супергетеродинной 
схеме на 10 транзисторах приемник «Меридиан» состоит из входных 
цепей, УВЧ, преобразователя частоты, УПЧ, системы АРУ, детек- 
тора, предварительного усилителя напряжения низкой частоты, 
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выходного двухтактного усилителя мощности и транзисторного ста- 
билизатора напряжения питания транзисторов ШИ, ПП2 и ППЗ. 

Роль фильтра сосредоточенной селекции выполняет в прием- 
нике «Меридиан» пьезоэлектрический фильтр типа ПФІП-2. 

Эффективно работающая система АРУ обеспечивает изменение 
напряжения на звуковой катушке громкоговорителя не более чем 
на 6 06 при изменении напряжения на входе приемника на 
40 06. ч 

Приемник позволяет вести прием программ радиовещательных 
станций в коротковолновом диапазоне не только на телескопиче- 
скую; но и на магнитную антенну. Основные электроакустические 
показатели и другие параметры приемника приведены в приложе- 
нии |. | | 

Входные цепи. Входные контуры длинноволнового и 
средневолнового диапазонов образованы катушкой 1.91, конденса- 
торами Сб, С9, С15а (диапазон ДВ), катушкой 18 и конденсаторами 
С5, С8, С15а (СВ). 

Конденсаторы С5 и Сб, кроме того, исполняют роль раздели- 
тельных: они не пропускают постоянный ток по цепи: минус 9 в, 
резистор В43, резистор В5, резистор КІ, катушка 14, контакты 
12-12 переключателя диапазонов, нижняя по схеме часть катушки. 
19 (или 18 при переводе переключателя диапазонов в положение 
СВ), коллектор-эмиттер транзистора ПП5, резистор К18, плюс 
9 в. Если бы постоянный ток протекал по этой цепи, то падение на- 
пряжения на резисторе К2, выполняющее роль напряжения сме- 
шения на базу транзистора ШИ, было бы очень малым. в г 

В положении СВ переключателя диапазонов конденсатор С6 
выполняет еще одну роль: он закорачивает катушку 1.9 длинновол- 
нового диапазона и, тем самым, исключает возможность возникно- 
вения резонанса на побочных частотах. 

Последовательный (отсасывающий) контур, составленный из 
катушки Ё1 и конденсатора СЗ, служит для ослабления паразит- 
ного сигнала на частоте 465 кгц. 

Расположенные на ферритовом стержне катушки 12а и 126 
должны быть соединены друг с другом так, чтобы наводимые в них 
э. д. с. частотой 465 кгц складывались. Для этого при одинаковом. 
направлении витков конец катушки [2а должен быть соединен с 
началом катушки 126. 

Во входные цепи коротковолнового диапазона входят катушки 
13, 15, 16 и конденсаторы СТ, С11, С12, С13, С15а. 

При приеме радиостанций в поддиапазоне КІ во входную цепь 
входит катушка 18; при переходе на поддиапазоны КПиК!11 к ней 


1 Это и последующие обозначения элементов схемы заимствованы из прин- 
пипиальной схемы, прилагаемой к каждому приемнику выпуска второй половины 
1969 г. По этой воспроизведенной на рис. 3.16 принципиальной схеме описываются 
и все неисправности. 
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токами эмиттера и коллектора. 5 


последовательно подключаются катушки 15 и 16. Коммутация 
упомянутых выше контурных катушек и конденсаторов обеспечи- 
вает прием радиостанций в трех растянутых поддиапазонах: 
24,8-26,6 м (КІ); 30,6-31,6 м (КП) ;41,2-:42,8 м (КИТ) и одном по-. 
лурастянутом: 47,6--75,9 м (КТУ). 

В коротковолновых поддиапазонах связь входных колебатель- 
вых контуров с усилителем высокой частоты — индуктивная (с по- 
мощью катушки 14). В диапазонах СВ и ДВ принимаемые сигналы 
снимаются с нижних (по схеме) частей контурных катушек 8 и 19 
и подаются на УВЧ через катушку 14. 

Конденсатор С14 является разделительным. Он не пропускает 
постоянный ток по цепи: минус 9 в, резисторы К43, К4, ВТ, катуш- 
жа 14, контакты 10-10 (В1а-В16) переключателя диапазонов, эмит- 
тер транзистора ПП] и, тем самым, поддерживает заданным нанря- 
жение смещения на базе транзистора (ИП. 2. 

Входной контур четвертого коротковолнового поддиапазона об- 
разован катушкой 1.7 и конденсаторами С2, С4, СТ, С10--С14, СІба. 

Гетеродин. Гетеродин собран на транзисторе ППЗ по схе- 
ме с общей базой и с автотрансформаторной обратной связью (индук- 
тивная трехточка). Резисторы К14 и К15 уменьшают влияние тран- 
зистора на контур гетеродина. С этой же целью применено кепол- 
њое включение контура в цепь коллектора. 

Назначение конденсатора С36б — устранить сдвиг фаз между 


Конденсаторы СЗО и С31 выполняют роль элементов связи 
эмиттера транзистора 1113 с контурами гетеродина. 

Конденсаторы С38, С42, С39, С32 и С15б обеспечивают необхо- 
димое перекрытие на всех четырех коротковолновых поддиапазонах. 
С целью увеличения перекрытия в третьем коротковолновом поддиа- 
пазоне к конденсатору С32 присоединен параллельно конденса: 
тор С42. | | эа 

В поддиапазонах КІ и КИ к конденсатору СЗ9 последовательно 
подключен контур, составленный из конденсатора С32 и катушки 
1.192; на частотах этих поддиапазонов сопротивление контура С32, 
1.12 имеет емкостной характер, поэтому коэффициент перекрытия 
уменьшается. 

УВЧ и смеситель. Одноступенный УВЧ, собранный 
ва транзисторе ШИ, является апериодическим усилителем с кор- 
рекцией в области высоких частот. Коэффициент усиления его бли- 
зок к трем. 

Сигнал высокой частоты, снимаемый с нагрузки (дросселя и 
резистора КЗ), подается на базу транзистора ПП2 (вход смесителя). 

Напряжение гетеродина, снимаемое со вторичной обмотки транс- 
форматора высокой частоты !, создает в цепи: верхний по схеме 


в 


1 Первичной обмоткой этого трансформатора является катушка 210 контура 
гетеродина, а на других поддиапазонах катушки 211-215. 58 
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вывод вторичной обмотки трансформатора в. ч., контакты 6-6 (ВІ 
и Вік), конденсатор С21, резистор К7, параллельно соединенные 
конденсаторы С34 и С41, нижний вывод вторичной обмотки транс- 
форматора в. ч. ток. Образующееся при этом падение напряжения 
на резисторе К7 и является напряжением гетеродина, подаваемым 
на смеситель. 

Нагрузкой смесителя служит контур 116, С28, настраивае- 
мый на промежуточную частоту (465 кги). 

Низкоомный вход пьезоэлектрического фильтра (ПЭ) согла- 
суется с контуром 1,16, С28 с помощью трансформатора промежу- 
точной частоты 116, 1.17. 


10-50. 


Усилитель промежуточной частоты. Собранный на транзисторах 


ППА и ПП? двухступенный УПЧ представляет собой резонансный 


усилитель с одноконтурными полосовыми фильтрами С44, 118 и. 


(52, 120 в коллекторных цепях. Требуемые полоса пропускания 
и коэффициент усиления УПЧ обеспечиваются подбором соп- 
ротивления резистора В25. | 

Полоса пропускания УПЧ составляет 15-30 кеу. 

Для устранения паразитной связи между ступенями УПЧ через 
источники питания катушка 1.19 присоединена непосредственно 
(если не считать конденсатора (497) к базе-эмиттеру транзистора 
ПИТ. Эту особенность межступенной связи следует учитывать 
при подключении измерительной аппаратуры ко второй ступени 
УПЧ. 
_ Коэффициент усиления УПЧ равен приблизительно 350. 

Детектор. Диодный детектор собран на полупроводня- 
ковом диоде ДЗ типа ДҚ. Для стабилизации работы детектора 
и повышения его качественных показателей на диод подано напря- 
жение положительного смещения. Протекающий через диод ток 
равен 15-20 мка. Нагрузкой детекторной ступени является резис- 
тор К23. Напряжение низкой частоты поступает на него с конден- 
‚ сатора С57, являющегося одним из элементов фильтра С56, В49, 
С57. 

Система АРУ, В приемнике «Меридиан» применена 
система автоматической регулировки усиления с задержкой, при 
этом АРУ не сопровождается снижением чувствительности прием- 
ника при приеме слабых сигналов (стр. 80). 
га хіринцип действия системы основан на изменении степени шун- 
тирования контура 116, С28 полупроводниковым диодом ДІ, дина- 


1 Определение термина «Коэффициент усиления смесителя» приведено на 
стр. 45. 


* Сопротивление этого конденсатора на промежуточной частоте (465 кг 
приблизительно 10 ом, | 
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Коэффициент усиления смесителя! колеблется в пределаж 
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М 


а: мнгое 


мическое сопротивление! которого меняется с изменением уровня 
сигнала на входе приемника. | 

Работает система следующим образом. 

В отсутствие сигнала на входах смесителя и первой ступени 
УПЧ постоянные токи коллекторов транзисторов ПП2 и ПИА та- 
ковы, что образующиеся на резисторах К8 и К22 падения напряже- 
ния равны: (/рв = 1,5-1,7 ви о = 3,8-4,0 в. Так как разност- 
ное напряжение Из — Ик>=— 1,8--— —2,5 в обращено минусом к 
аноду диода ДІ, ток через этот элемент схемы не протекает, дина- 
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Рис. 3.17. Выборочная схема, поясняющая работу системы АРУ радиоприемника 
«Меридиан» 


мическое сопротивление его весьма велико, и цепь, составленная из 
последовательно соединенных диода ДІ и конденсаторов С46, С55, 
С29, не шунтирует контур С28, 116. 

При поступлении сигналов на вход приемника положение из- 
меняется. На конденсаторе С56 вырабатывается управляющее на- 
пряжение АРУ. Из рис. 3.16 видно, что оно подается плюсом на 


базу транзистора ППА структуры р-п—р, поэтому ток коллектора, 


| 1 Динамическим сопротивлением полупроводникового диода называют 
отношение приращения напряжения на диоде к приращению тока через него. 
Известно, что динамическое сопротивление полупроводникового диода равно при- 
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близительно го 1 


диод. 


‚ т. е. обратно пропорционально постоянному току (1} через 
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Таблица 3.91 


`ДАННЫЕ КАТУШЕК КОНТУРОВ РАДИОПРИЕМНИКА «МЕРИДИАН» 


иаа О АЯ 


Число 
ВИТКОВ 


Обозначение катушки 
и номера выводов 


Марка и диаметр — 
провода, мм 


Индуктивность, мкгн 


—Ж—Ж——ыЭыы—ы—”‹„»=эЭ=4];4ЗЭАААА——”’”’С’АА А 


11 3033 
Г2а, 126 53 
13 б 
14 2 
1.5 2 
16 3,5 
17 13 
18 65-5 
1.9 2434-4 
110 3—5 2:5 
920 3,5 
2—1 5,25 
22. 9 
Н-3565 зо 
5—2 3,5 
| 5,25 
1—4 12,25 
112 3—5 3,5 
5—9 4,5 
2—1 7,25 
1274 14,5 
113 4—1 995 
1—2 7.25 
2—5 4,5 
5—3 1,25 
ЕА 55515 80 
о 8 
2—4 4,5 
ВЮ 1,5 
[15 5—1 160 
1—2 19 
2—4 7,5 
А8 25 
63717 
а 50 
2—8 50 
5 10 
1.18, 19 
1—2 50 
2—8 50 
4259 10 
120, 21 
Г22 50 
а. 50 
о 50 
Др! т Один слой 


виток к витку 
на резисторе 
МЛТ-0,5; 
[ ком 


ПЭВ-2, 0,06х5 


ПЭЛ-0,15 


ПЭВ-2 
ПЭЛО 
ПЭВ-2 
ПЭВ-2 
ПЭВ-2 
ПЭЛО 
ПЭЛО 
ПЭВ-2 


ПЭВ-2 
ПЭВ-2 
о 
ПЭВ.2 


ПЭВ-2 


ЛЭШО 
ПЭВ-2 
ПЭВ-2 


ПЭВ-2 


ПЭВ-2 


0,5 

0,15 
0,51 
0,51 
0,51 
015 
0,15 
0,23 


0,23 


0,1 


0,1 


5х 0,06 


0,1 


4600 
2,3 между выводами 5—4 


3,3 между выводами 5—4 


5,8 между выводами 5—4 


7,6 между выводами 5—& 


250 между вызодами 1—8 


750 между выводами ї---$ 


240 между выводами 1-8 


240 между выводами 1—3 


240 между выводами 1-3 
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_ а следовательно, и падение напряжения на резисторе В22 и раз- 


ностное напряжение (рв — (/һә уменьшаются. Дальнейшее уве- 
личение управляющего напряжения АРУ приводит к тому, что 
напряжение (/рв— (һә меняет знак на обратный. Теперь диод 
Д) смещен в прямом направлении, ток через него возрастает и кон- 
тур 116, С28 шунтируется, и тем сильнее, чем больше постоянный 
ток, протекающий через диод, а следовательно, чем выше уровень 
‹игнала на входе приемника. | | : 

Система АРУ должна срабатывать при номинальной чувстви- 
зельности приемника. | 

И, в заключение, несколько слов о назначении резистора В9. 

По мере того, как разряжается источник питания, падение 
напряжения на резисторе К22 уменьшается; напряжение же на 
резисторе К8 остается (благодаря стабилизатору) практически по- 
стоянным. Вследствие этого неодинакового изменения напряжений 
рь И Ово понижение напряжения источника питания вызывает . 
уменьшение напряжения на диоде Д1, которое представляет собой 
в отсутствие сигнала напряжение задержки. Для исключения это- · 
го нежелательного явления в схему приемника и введен резистор 
Ю9. Благодаря этому через резистор К8 протекает не только ток, 
заданный стабилизатором и не зависящий от напряжения Ик, ис- 
точника питания, но и ток 7, (рис. 3.17), реагирующий на пони- 
жение напряжения („,. Эта составляющая постоянного тока про- 
текает по цепи: плюс 9 в, резистор К9, резистор В3, резистор К43, 
минус 98. 

Так как с вводом в схему резистора К9 через резистор Кё про- 
текает ток, уменьшающийся при понижении напряжения источ- 
ника питания, то разность напряжений (/рз— Иво», т. е. напряже- 
вие задержки, изменяется во времени (т. е. по мере разряда бата- 
реи) в меньшей степени, чем в отсутствие резистора Р9. 

Усилитель низкой частоты. Трехступенный УНЧ охвачен от- 
рипательной обратной связью. В петлю ее входит и первая ступень 
предварительного усилителя. Напряжение обратной связи, снимае- 
мое с резистора КЗ1, неодинаково на различных частотах. Наи- 
большего значения достигает оно на высших звуковых частотах 
и наименьшего — на низших. 

Применение отрицательной обратной связи уменьшает коэф- 
фиңиент нелинейных искажений, повышает стабильность работы 
УНЧ и устраняет влияние смены транзисторов на качество работы 
усилителя. 


Причины неисправностей приемника «Меридиан» 


Поиск причины неисправности приемника начинают с проверки 
исправности источника питания, надежности контактов (в первую 
очередь в цепях громкоговорителя и питания) и осмотра деталей. 
| Напряжение источника питания под нагрузкой должно быть 
равно 8,/--9,2 в. Контакты в колодке питания и в гнезде «Телефон», 
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проверяемые путем осмотра и измерения переходных сопротивле- 
ний омметром, должны быть надежными. 

При осмотре деталей и монтажа следует проверить, не замкну- 
ты ли между собой детали, которые должны быть надежно изоли- 
рованы друг от друга, не имеют ли они механических повреждений. 
Затем проверяют надежность соединений между собой деталей, 
которые по принципиальной схеме должны быть связаны друг < дру- 
гом. При этом интересуются качеством паек и состоянием дорожек 
печатной платы, обращая внимание на то, не появились ли здесь 
микротрещины и окисления. |255 

Если в результате внешнего осмотра не выявляются какие: 
нибудь неисправности или нарушения, то переходят к измерению 
постоянных напряжений на контрольных точках!, точнее, между 
контрольными точками и «плюсовой» шиной приемника или между 
контрольными точками 168а, 205а и 211а и коллектором транзис- 
тора ПП5, соединенным с точкой 198а. 

Таблица 3.22 


Номинальные значения напряжения 
в контрольных точках радиоприемника «Меридиан» 


Обозначение Номи- 


контрольной Элемент схемы или электрод транзистора, нальное 

точки на мон- на котором измеряется напряжение не 

тажной схеме напряже- 

ния, в 
ЗІа электролитический конденсатор С54 | 1,5 
ЗЗа эмиттер транзистора ППА 0,75 
402 — 0 
107а электролитический конденсатор С55 8,1 
фильтра питания 

]1ба коллектор транзистора ПП7 6,0 
129а источник питания 9,0 
168а резистор В7 . 0,5 
198а коллектор транзистора ПП5 4,0 2 
205а резистор В16 0,45 
21а конденсатор С16 2,0 


В случае отклонения измеряемых значений напряжения в точ- 
ках 168а, 198а, 205а и 211а от номинальных значений, приведенных 
в таблице 3.22, обнаружить причину отказа высокочастотной части 
приемника довольно трудно, так как вследствие питания УВЧ, 
гетеродина и смесителя через общий стабилизатор (рис. 3.18) из- 
менение напряжения в одной из указанных контрольных точек 
вызывает изменения напряжения в других точках, 


= 
! Контрольные точки показаны на монтажной схеме, прилагаемой к каж- 
дому приемнику, жирными черными точками. На монтажной и принципиальной 
схемах, а также в табл. 3.22 приведены напряжения на контрольных точках. 
8 Числом «40» обозначена точка, соединенная с «плюсовой» шиной приемника. 
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Для облегчения поиска неисправной ступени рекомендуется 
пользоваться методом последовательной замены УВЧ, гетеродина 
и смесителя резисторами эквивалентных сопротивлений. Для УВЧ 
эквивалентное сопротивление равно 8,2 ком, для гетеродина — 
3,9 ком и для смесителя — 8,2 коми. 

Если в результате замены одного из указанных высокочастотных 
блоков эквивалентным сопротивлением напряжения на контроль- 
ных точках 168а, 198а, 205а и 211а восстановятся, т. е. станут рав- 
ными номинальным значениям, то замененный блок считают 
неисправным. 

При замене полупроводниковых приборов к некоторым из них 
предъявляют, кроме общих требований, дополнительные. Так, диод 
Д1 рекомендуется заменять 
германиевым диодом типа 
ДҚ, обратный ток которого 
при напряжении, равном на- 
пряжению задержки АРУ 
(2,3 в), не превышает 4-х мка 

Транзисторы ПП9 и ПП10 
должны при коэффициенте 
усиления В = 30--50 обла- 
дать выходной проводимостью 
Рис. '3.18. Схема, поясняющая связь по Йэ2= 1,0-1,5 мкмо, при 
постоянному току между УВЧ, гетероди- В = 50-100 А, должно быть 
ном и смесителем через общие стабилиза в пределах 0,5—-1,0 мкмо 

тор и источник питания и при В = 100-180 И ДОлЖ- 
но быть равно 0,5 мкмо. 

Причинами отказов приемников «Меридиан» чаще всего яв- 
ляются: 

обрывы и нарушения контактов, например, в цепях источника 
питания и громкоговорителя; 

пробои конденсаторов С16, С17, С21, С27, СЗ4, СЗ5, СЗТ, СА, 
С45, С46, С47, С49, С50, С54 +60; 

пробон электронно-дырочных переходов транзисторов ШИ, 
ПП6, П17, ПП8, ПП9, 1110; 
| обрывы цепей резисторов В17, Ю27, К28, Е34 и конденсаторов 
(27, С29, С46, С51, С54, (56, С57; 

замыкания одних деталей на другие, например, первичной 
обмотки трансформатора Тр2 на вторичную, одного из выводов 
трансформатора Тр1 на другой, резистора КЗО на корпус конден- 
сатора С50 и др.; 

межвитковые замыкания в трансформаторах Тр1, Т ра 

замыкания выводов конденсаторов С11, С12, (13, С18, С19, С20, 
(23, (25; 

обрывы дорожек печатной платы и др. 


1 Эквивалентное сопротивление всех трех параллельно соединенных блоков 
равно 2 ком. 
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Таблица 3.23: 


Неисправности цепей питания и громкоговорителя радиоприемника «Меридиан» 


Признаки неисправности 


1. В громкоговорителе | А 
ничего не слышно 


т; 


655 


орооно ЕКЕНИИЦИЦИИОЦИНИЦИНИЦЦИНИНИНИНИН 


4. 
Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


а. схссЕц ——‹—==],|=:=:—,————'——А—А/А/А . 
Отсутствует контакт в | Измерить напряжение на разъеме | 
источнике питания или | Батареи типа КБС-Л-0,5 нужно присоединять так: сначала 
в местах присоединения подключить к контактной плате выводы от положительных 


его к разъему полюсов батарей, а затем вдвинуть под свои зажимы (без их 
поднятия) выводы от отрицательных полюсов 


Отсутствует контакт в Измерить омметром сопротивление перехода заклепка — контакт- 
заклепках кассеты пита-| ная пружина. Припаять заклепку к контактной пружине 
НИЯ | 


Нарушен контакт в вык-! Проверить надежность контакта путем замыкания выключателя 
лючателе питания · пинцетом 


Обрыв цепи источника | Проверить цепь питания омметром или пробником 
питания 


Отсутствует контакт в|Замкнуть контактные пружины гнезда пинцетом. Если после 
гнезде «Телефон» этого появится звук или шум в громкоговорителе, отрегулиро- 
вать контактные пружины 


Обрыв цепи громкогово- | Проверить цепь омметром или пробником 
рителя 


Обрыв звуковой катушки | Проверить целость звуковой катушки. Если она не оборвана, 
громкоговорителя то в момент присоединения омметра к катушке отчетливо про 
слушивается щелчок 
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/ | ОХ Таблица 3.24 
Неисправности УНЧ радиоприемника «Меридиан» 


& 


ЕД1 


Призваки неисправности Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 
|] | ' 
р 


1. Отсутствует прием ра- |1. Пробит электролитичес- | Измерить напряжение между контрольными. точками 40 и 31 а. 
диостанций и шум в кий конденсатор С54 Если измеряемая величина равна нулю, то конденсатор С54 
громкоговорителе пробит (на исправном конденсаторе напряжение равно 1,5-1,8 в) 


2. Пробит электролитичес- | Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 31 а. 
кий конденсатор С50 Если оно повысилось до 5 --— 6 в (вместо нормального значения у 
1,5 в), то конденсатор С50 пробит | 


3. Пробит электролитичес- { Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 107 а. 
кий конденсатор С55 Если вольтметр показывает нуль, то конденсатор С55 пробит 
Следует иметь в виду, что при пробое конденсатора С55 ток 

покоя возрастает до 75 ~ 80 ма '· 


4. Замыкание вторичной об-| Измерить напряжения между контрольными точками 40; 31 а 
мотки трансформатора Тр! | и 40; 107 а. Если эти напряжения, зависящие от характера 
на первичную замыкания обмоток, равны соответственно 1,1-1,5 ви 9,5-4,5 в, 

то обмотки трансформатора Тр! замкнуты друг на друга 


При этой неисправности ток покоя возрастает приблизительн 
до 250 ма, поэтому для того, чтобы не повредить резисторы 
КЗ9 и В43 и не разрядить источник питания рекомендуется 
включать приемник только на время измергния напряжения 
между контрольными точками 40 и 107 а. 


5. Пробит транзистор ПП | Измерить напряжения между контрольными точками 40; 107 а 


и 40; 31 а. Если первое равно 7 в, а второе 5--6 в, то тран 
зистор ПП неисправен ‘ 
Дополнительным признаком пробоя транзистора ПП8 является : 


увеличение тока покоя до 50--60 ма 


” 


6. Пробит транзистор ППб Измерить напряжения между контрольными точками 40; 107 а 
и 40; 31 а. Если первое равно 8,2 в, второе — нулю, а ток 
| покоя 8-7 ма, то транзистор пробит 


7. Обрыв резистора В27 Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 31 а. 


Если измеряемое напряжение повышено до 5--6 в, то резистор 
К 27 оборван | 


ә. Замыкание первичной об- Присоединить омметр к первичной и вторичной обмоткам транс- 
мотки трансформатора Тр? форматора Тр2. Если стрелка прибора отклонится вправо до 
на вторичную конечной отметки шкалы и после этого не вернется обратно, 
то обмотки трансформатора замкнуты друг на друга 
Следует иметь в виду, что при этой неисправности ток покоя 
возрастает ` до значений, близких к тем, которые устанавли- 
ваются при коротком замыкании источника питания | | 
3. Пробит транзистор ПП9| Измерить напряжения на коллекторах транзисторов ПП9 и ПП!0. 
или ППІО Если напряжения отличаются друг от друга и транзисторы 
греются, то проверить триоды прибором (испытателем тран- 
зисторов) № 


2. Прием есть, но сопро- | 1. Замыкание одного вывода | Осмотреть выводы обмотки, в случае необходимости раздвинуть 


вождается искажения- вторичной обмотки транс-| их и смазать клеем 
ми; громкость звука форматора Тр! на другой 
недостаточна вывод 


2. В конденсаторе С58 появи- | Определить на ощупь температуру транзистора ПП9 и измерить 


лась утечка или конден-| ток покоя приемника. Если транзистор нагрелся и ток покоя 

сатор С58 пробит превышает номинальное значение (11 ма) в несколько ИЛИ 
во много раз, то выпаять конденсатор С58 и. проверить его 
на утечку 


гц 


| Й УНИИ А 2и 
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=-49%-- – ы 
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Окончание табл. 3.24 


ранорошрриншнрниа ае се220е- 


ДА - 


Признаки неисправности Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


3. Появилась утечка или | Проверить, не греется ли транзистор ППІО, и измерить ток 

пробит конденсатор С59| покоя приемника. Если транзистор греется и ток покоя превы- 

| шает номинальное значение в несколько или во много раз, то 
выпаять конденсатор С59 и проверить его на утечку 


4. Обрыв резистора 634 Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 31а. 


Если это напряжение повышено до 5-6 в, выпаять резистор 
ЮЗ4 и измерить его сопротивление 


5. Межвитковое замыкание | Отпаять один вывод первичной обмотки трансформатора Тр! 
в трансформаторе Тр] и любые два вывода вторичной обмотки и измерить сопротив- 
ления обмоток. Если показания омметра заметно отличаются от 
номинальных значений сопротивлений (125 ом — сопротивление 
первичной обмотки и 2 х 50 ом — сопротивление вторичной 

обмотки), то заменить или перемотать трансформатор Тр! 1 ` 


6. Межвитковое замыкание | Отпаять два вывода первичной обмотки трансформатора Тр2 


в трансформаторе Тр2 и измерить сопротивление этой обмотки. Если оно меньше 
16 ом, то проверить обмотку на наличие короткозамкнутых 
ВИТКОВ 


3. Прием есть, но гром- | 1, Обрыв вывода электроли- | Слегка покачивая конденсатор С54, выяснить, вызывает ли это 


кость звука недоста- тического конденсатора | увеличение громкости звука 


точна С54 Присоединить к конденсатору С54 другой исправный конденсатор 
такой же емкости 


1 Перед тем, как перематывать трансформатор, целесообразно проверить его обмотки на наличие коротко» 
замкнутых витков. | 


о а ССС СЕ 


«МЫ 


‚ 4. При вращении регуля- 
тора громкости про- 
слушивается шурша- 
ние | 


В) 


С 


2. 


на корпус конденсатора 1 
С50 


Пробит конденсатор С60 


Обрыв цепи или потеря 
емкости электролитичес- 
ким конденсатором С5] 


Обрыв цепи или потеря 
емкости электролитичес- 
ким конденсатором С54 


Понизилось качество 
(ухудшились параметры) 
транзистора ППб или ПП 


Разряжен источник пита- 
НИЯ 


Пробит конденсатор С47 


Неисправен 
громкости 


регулятор 


. Замыкание резистора К30 | Отодвинуть резистор К30 от корпуса конденсатора 


Проверить конденсатор С60 омметром или пробником. 


Присоединить параллельно резистору ЕЁ30 другой 


исправный | 
конденсатор емкостью 30 мкф Р 


Присоединить к контрольным точкам 40 и 31 а другой исправ- 
ный конденсатор емкостью 30 мкф и проверить целость цепи 
конденсатора С54 


Заменить транзистор другим исправным полупроводниковым трио- 
дом типа МП40 или МП41 


Измерить напряжение источника питания под нагрузкой 
Проверить исправность конденсатора С47 омметром или проб-. 


ПИКОМ 


Проверить регулятор громкости 


/ 


1 Следует иметь в виду, что корпуса конденсаторов типа К-50-6 бывают часто соединены с выводами конденсаторов. 
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Таблица. 3.25 


Неисправности УПЧ и детектора радиоприемника «Меридиан» 


чт 


ыы 


Признаки неисправности Вероятные причины Слособы проверки и устранения неисправностей 


РП м 


1. Прием радиостанций | 1. Пробит конденсатор ©56 | Измерить напряжения на конденсаторах С56 и С57. Если на од- 
отсутствует или С57 ном из них оно равно нулю (вместо 0,1--0,2 в), то конденсатор 
пробит 
2. Пробит конденсатор С53 | Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 116 а. 
| Если стрелка вольтметра не отклоняется, то конденсатор пробит 
Г 3. Пробит конденсатор С49 | Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 116 а. 
Если оно повысилось до 7—7,5 в, то конденсатор пробит 
4. Пробит электролитичес- ! Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 33 а. 
кий конденсатор С35 | Если оно равно приблизительно нулю, то конденсатор пробит 
Напряжение на исправном конденсаторе СЭ5 в зависимости от 
точности настройки приемника на радиостанцию колеблется 
в пределах 0,6-0,4 в 
Обрыв резистора Б17 Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 33 а. 
Если оно не равно. 0,75 в, то отпаять один вывод резистора 
Ю17 и измерить сопротивление этого элемента схемы 
6. Обрыв резистора В28 Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 16 а... 
Если измеряемая величина заметно отличается от номинального 
значения (6 в), то выпаять резистор и измерить его сопро- 
тивление | 
7. Пробит транзистор ППИ | Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 33 а. 
В случае пробоя транзистора это напряжение не равно 0,75 в 
8. Пробит транзистор ПП? | Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 116 а. 
Если транзистор исправен, то вольтметр покажет 6 в 


сл 


радиостанций | 1. Пробит конденсатор С46 | Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 93 а. 
Если оно не равно 0,75 в, то отпаять один из выводов конден- 


сатора и проверить его омметром 
2. Замыкание катушки 1.18 | Измерить сопротивление катушки 118, не выпаивая ее из схемы. 
или пробой конденсатора! Если измеряемая величина равна нулю (вместо 3`0м), то ка- 


С44 


2. Прием 
есть, но громкость 


звука недостаточ на 


тушка 1,18 замкнута или конденсатор С44 пробит 


211 


. Прнем радиостанций 
сопровождается свис- 
том; возникает само- 
возбуждение 


сл 


. Оборван 


Бо 


сл 


со 


. Замыкание катушки 1.20 


или пробой конденсатора 
С58 


. Неисправна система АРУ 


Неправильно подобран (по 
сопротивлению) резистор 
К25 


. Расстроен усилитель про- 


межуточной частоты 
или поврежден 
конденсатор С45 


. Нарушена нормальная ра- 


бота пьезоэлектрического 
фильтра ПЭ 


. Пробит конденсатор С45 


. Обрыв цепи электролити - 


ческого конденсатора С35 


. Обрыв цепи конденсатора 


(56 


. Обрыв цепи конденсатора 


С57 


. Обрыв цепи конденсатора 


С46 


. Обрыв цепи конденсатора 


С29 

‚ Обрыв цепи конденсатора 
©2 

. Отсутствует контакт в 


месте пайки экрана ка- 
тушки 116, 118 или 1.20 


Расстроен` УПЧ 


Е Е ЗОО О Е Е Ар 


То же, но в отношении катушки 120 и конденсатора С52 


Измерить постоянное напряжение на диоде Д1. Если УПЧ и 
система АРУ исправны, то вольтметр покажет в отсутствие 
радиостанции приблизительно 2,4 в | 

Заменить резистор в соответствии с рекомендациями, изложен- 
ными на стр. 182 , 


Настроить УПЧ (процесс настройки описан на стр. 181) 


Присоединить к контрольным точкам 33 а и 40 другой исправный 
конденсатор емкостью 0,033 мкф 

Легко ударяя по фильтру резиновым молотком, проверить реак- 
цию ПЭ на удары. Если громкость звука увеличивается или 
уменьшается, то заменить фильтр 

Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 33 а. 
Если стрелка вольтметра не отклоняется, заменить хонден- 
сатор | | 

Присоединить к точкам схемы, с которыми должен быть соединен 
конденсатор (35, другой исправный конденсатор емкостыо 
50 мкф 

Проверить качество паек выводов конденсатора С56, а затем. 
присоединить параллельно ему другой исправный конденсатор 
такой же емкости 

То же (в отношении конденсатора С57) 


То же (в отношении конденсатора С46) 
То же (в отношении конденсатора С29) 


То же (в отношении конденсатора С27) 


Пропаять экраны 


о УТІЧ 


| РИ тя Ее тер. РФИ 
№ 4 А и ае ААЫА зе О. 2 те нала, аара с. ае Ки ое, убара, Пане" 


СЯ 


р давать 


Таблица 3.26 


Неисправности УВЧ, гетеродина и смесителя радиоприемника «Меридиан» 


Признаки неисправности 


1. Приемник не работает. 


Пика саан 


Вероятные причины 


1. Пробит конденсатор СЗ4, 
СЗТ или С41. 


2. Пробит конденсатор С21. 


3. Пробит конденсатор С16. 


4. Пробит конденсатор С17. 


5. Пробит конденсатор С27. 


6. Оборван или изменил со- 
противление один из сле- 
дующих резисторов: КІ, 
Ю2, Ю4,чЮб, Р11, Е. 

7. Неисправен транзистор 
ШИ, ПП2 или ППЗ. . 

8. Обрыв дорожек вблизи 
центрального круглого от- 
верстия платы. 

9. Обрыв дорожки, соеди- 


няющей контурные ка-. 


тушки гетеродина. 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Измерить напряжение между контрольными точками 40 и 198 а. 
Если оно повышено до 5,5-—-6,0 в, то один из перечисленных 
конденсаторов пробит. 

Измерить напряжения между контрольными точками 40; 198 аи 40; 
205 а. Если первое равно приблизительно 4,5 в (вместо 4,0 в), 
а второе — 0,1 в (вместо 0,45), то конденсатор пробит. 

Убедиться в пробое конденсатора можно измерением напряжений 
между контрольными точками 40; 211А и 40; 198 а. Если пер- 
вое равно нулю (вместо 2 в), а второе 4,5--4,2 (вместо 4,0 в), 
то конденсатор пробит. 

Измерить напряжения между контрольными точками 40; 211 а 
и 40; 168 а. Если каждое из них равно приблизительно п 
одному вольту, то конденсатор пробит. | 

Измерить напряжения между контрольными точками 40, 198 а; 
40, 211 аи 40, 168 а. Если конденсатор пробит,.то измеряемые 
напряжения будут соответственно равны 5,0--5,1 в; 1,5-1,6 в 
и нулю. 

Проверить исправность конденсаторов С16, С17, С21, С27, С34, 
С37 и С41, а затем измерить сопротивления резисторов. 


Проверить транзисторы испытателем полупроводниковых приборов 


Внимательно осмотреть дорожки и проверить их целость оммет- 
ром или пробником. 


Проверить целость дорожки омметром или пробником. . 


| 
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2. Приемник не работает 
в коротковолновых 
поддиапазонах. 


Режимы работы тран- 
зисторов ППІ, ПП? 
и ППЗ по постоянному 
току нормальны. 


3. Приемник не работает 
в средне- и длинновол- 
новом диапазонах. 


4. Приемник не работает 


КЕ в поддиапазоне КУ. 


—- 


Е 


Замыкание ВЫВОДОВ 
или обрыв цепей конден- 
саторов С11, ©1213, 
С38. 639, С42. | 


. Обрыв катушки 14 или 


неправильное присоедине- 
ние ее к пергключателю 
диапазонов. 


. Обрыв цепи конденсатора 


СЗО или замыкание его 
на рядом расположенные 
детали. 


. Неправильно коммути- 


руются катушки 23, [5 
и 16. 


. Неисправен или непра-. 


вильно присоединен к пе- 
реключателю диапазонов 
конденсатор СЗ1. 


. Обрыв катушек [8 и [9 


или неправильное присое- 
динение их к переключа- 
телю диапазонов. 


. Неисправны или непра- 


ВИЛЬНО присоединены 
к переключателю диапа- 
зонов катушки [.14 и /15. 


. Соединение между собой 


выводов конденсатора С19 
или С20. 


. Соединение между собой 


ВЫВОДОВ конденсатора 
С23, С18 или С?25. 


фзак 


Проверить качество паек конденсаторов и раздвинуть их выводы. 


Проверить соединения катушки 14 с другими элементами схемы 
и целость катушки. 


Проверить целость цепи омметром или пробником. Внимательно 
осмотреть монтаж. \ 


Проверить коммутацию катушек. 


Проверить исправность конденсатора СЗ! и его соединение с пере- 
ключателем диапазонов. 


Проверить целость катушек и соединение их с переключателем 
диапазонов. 


То же. 


Раздвинуть выводы, 


То же. 


И ИВ 


= ——- 


ҺАН о ль 6 тм. мо до гс 
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= сан. 2” 1598 


Проверка УНЧ приемника 
«Меридиан» — 


Оценить’ работоспособность УНЧ 
радиоприемника «Меридиан» можно 
по реакции громкоговорителя на пее 
косновение отвертки к выводу базь 
транзистора ППб или ППВ. Бс 
в момент прикосновения в громкого- 
ворителе возникает щелчок, то уси- 
литель считают работоспособным. Для 
получения более полного представле- 
ния об УНЧ необходимо провести ряд 
измерений: определить коэффициент 
усиления на одной из средних звуко- 
вых частот, степень неравномерности 
усиления, полосу пропускания, уро- 
вень нелинейных искажений. 

Источник сигналов (звуковой ге- 
нератор) и измерительные приборы 
присоединяют к усилителю так, как 
показано на рис. 3.5. 

Процесс испытания УНЧ заклю- 
чается в следующем 

Поворачивают ручки регулято- 
А ров громкости и тембра приемника 
| по часовой стрелке до упоров. Затем 
соединяют выход звукового генера- 
тора с верхним по схеме выводом ре- 
зистора К23 и «плюсовой» шиной при- 
емника. После этого устанавливают 
частоту генератора и напряжение на 
его выходе равными соответственно 
1000 гц и 25 мв и замечают напряже- 
ние на выходе приемника. Оно должно 
быть равно не менее одного вольта. 
Искажение типа «ступенька», появ- 
ляющееся при напряжении источника 
питания 5,6 в, должно отсутствовать. 
Если «ступенька» появляется при 
более высоком питающем напряжении, 
равном, например, 6,5 в, необходимо 
подобрать другое сопротивление ре- 
зистора КЗ9. Выполнять эту опера- 
‚цию следует так, чтобы «ступенька» 
исчезла, но ток покоя не превышал. 
10 ха. 


риемниках используются 


Экончнание таблииы 3.96 


> мы 


Способы проверки и устранения ненсправностей 


переключатели неразборного типа. 


ключателя диапазонов. 


Проверить соединение катушки [7 с переключателем зиалазонов. 
Следует иметь в виду, что в некоторых п 


Сняв тыльную крышку, промыть спиртом (заканать) коятакты перз- 


присоеди- 

переключателю 
ушка /.7. 

контакты 


Вероятные причины 
К 
диапазонов кат 


Ненадежны 
в переключателе диапа- 


ЗоноВ. 


2. Неправильно 
нена 


1. 


прием 


периоличе- 
вращении 


ски не работает в .од- 
ном из диапазонов; при 


Признаки непсправнеети 
повторном 


переключателя 
возобновляется. 


5. Прлемник 


130 


При максимальной мощности на выходе (без двухстороннего 
ограничения усиливаемого синусоидального напряжения, рис. 3.19) 
выходное напряжение должно быть не менее 1,45 в, а потребляемый 
приемником ток не более 87 ма. Если эти требования не выполня- 
ются и сигнал на выходе приемника ограничен по максимуму, не- 
обходимо сменить транзисторы ПП9 и ПП10. Если же выходное 
напряжение нормально, а потребляемый ток велик (превышает 
87 ма), нужно либо подобрать вмес- 
то транзисторов ПП9 и ППО другие 
полупроводниковые триоды с мень- 
шей выходной проводимостью (й..), 
либо заменить выходной трансформа- р 
тор (Тр2). : НЕЕ 

Завал частстной характеристики 
на частоте 4000 гу должен быть не 
менге 8 06, а крайние частоты поло- 
сы пропускания на уровне 6 06 — 
равны 2 


Е, = 50-160 ги, еа 
Бъ = 8000-12000 гц. _ стороннем ограничении усили- 
ваемого синусоидального  сиг- 

при выходном напряжении, рав- нала ` 


ном одному вольту, коэффициенты 
нелинейных искажений на частотах 400, 1000 и 2000 гц 
не должны превышать соответственно 3,5; 95 и 9%. 


Настройка УПЧ приемника «Меридиан» . 


Настраивать УПЧ приемника «Меридиан» желательно при 
обычном расположении печатной платы относительно громкогово- 
рителя, т. е. тогда, когда плата с расположенными на ней настраи- 
вающимися элементами находится в корпусе приемника. Если не 
выполнить эту рекомендацию, то УПЧ, хорошо настроенный при 
вынутой из корпуса плате, окажется совершенно расстроенным после 
сборки приемника. Объясняется это тем, что при расположении 
платы вне корпуса сердечники катушек 1.20, 118 и 116 подмагни- 
чиваются другим магнитным потоком громкоговорителя, т. е. не 
тем, который пронизывает их при нормальном расположении печат- 
ной платы относительно громкоговорителя. 

В тех случаях, когда по какой-нибудь причине настройку УПЧ 
приходится производить при вынутой плате, в ее центральное 
отверстие вводят эквивалентную магнитную систему, 

Процесс настройки прост и заключается в следующем. 

Собирают схему, приведенную на рис. 3.7, и устанавливают 
ручку регулятора громкости в положение, соответствующее макси- 
мальному усилению УНЧ. Затем подают с выхода генератора Г4-1А 
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на базу — эмиттер * транзистора ПП] сигнал частотой 465 кги, моду- 
лированный низкочастотным напряжением 1000 гу при глубине 
модуляции 30%. Поддерживая ручкой «Установка уровня выхода» 
генератора напряжение на выходе приемника равным одному 
вольту, настраивают по очереди колебательные контуры 1.20, С52; 
118, С44 и 116, С28. 

Чем точнее настраиваются контуры усилителя промежуточной 
частоты на частоту 465 кгџ, тем меньшее. напряжение требуется 
подавать на вход усилителя для получения на выходе приемника . 
напряжения в 1 вольт, поэтому по мере уточнения настройки УПЧ 
снимаемое с выхода генератора модулированное напряжение пони- 
жают. Усилитель промежуточной частоты считают настроенным 
тогда, когда его чувствительность ?, зависящая, между прочим, от 
сопротивления резистора К25, достигает 1-3 мкв. При этом сопро- 
тивление резистора К25 должно находиться в пределах 62-180 ом. 

Чувствительности ступеней УПЧ с баз транзисторов ППТ? 
и ПП4 указаны на принципиальной схеме (рис. 3.16). 


Укладка частот гетеродина в границы диапазонов 


Для выполнения этой операции необходимо отпаять провод- . 
вик, соединяющий базу транзистора ПП] с катушкой 14, от высоко- 
частотной платы и подключить к нему через разделительный конден- 
сатор емкостью 0,033—-0,05 мкф генератор Г4-1А 3. и: 

Конденсаторы ©С18, С19 и С20 (если они конструктивно выпол- 
нены в виде подстроечных конденсаторов) следует установить в по- 
ложение, соответствующее средней емкости. 

Процесс укладки частот гетеродина заключается в подаче от 
генератора на вход УВЧ высокочастотных сигналов определенных 
частот , модулированных напряжением частоты 1000 ги (при глу- 
бине модуляции 30%) и изменении индуктивностей катушек конту- 
ров гетеродина (при максимальной емкости КПЕ) и емкостей под- 
строечных конденсаторов (при минимальной емкости КПЕ) с целью 
получения на выходе приемника максимального напряжения сиг- 
нала. 

Так как при вращении ротора подстроечного конденсатора 
гетеродинного контура (при минимальной емкости КПЕ) настройка 
контура гетеродина на нижней граничной частоте (при максималь- 
ной емкости КПЕ) несколько изменяется, то вслед за настройкой 
гетеродинного контура на верхнюю границу диапазона приходится 
снова устанавливать КПЕ в положение максимальной емкости, 


1 Земляной вывод генератора соединяют с эмиттером транзистора ПШ. 

2 С учетом коэффициента усиления УВЧ. 

3 Земляной вывод генератора присоединяют к земляной точке малой печатной 
платы. 

* Величина сигнала, подаваемого от генератора, не должна прво Б мкв. 
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настраивать генератор Г4-1А на прежнюю частоту (нижнюю гра- 
ницу) и вторично подстраивать контур. 

Нетрудно догадаться, что это, в свою очередь, вызывает расстрой- 
ку контура у высокочастотной границы диапазона, поэтому КПЕ 
снова устанавливают в положение минимальной емкости, повышают 
частоту генератора Г4-1А до значения верхней граничной частоты 
диапазона и подстраивают контур конденсатором. 

Так повторяют этот процесс несколько раз до точной укладки 
частот гетеродина. 

Укладка частот производится на всех диапазонах одинаково 
с той лишь разницей, что при переходе от одного диапазона к дру- 

гому изменяют положения сердечников разных катушек и роторов 
(подвижных пластин) различных подстроечных конденсаторов. 

В последних моделях приемников «Меридиан» вместо подстро- 
ечных конденсаторов устанавливают конденсаторы постоянной 
_ емкости. | 

В целях сокращения описания укладки частот гетеродина все 
операции по подгонке граничных частот сведены в таблицу 3.27. 


аб. лизисавыз:7 
Содержание работы по укладке частот гетеродина 


приемника «Меридиан» 
Е БАРЫ. о 


Емкость Частота гене- Что вращать для получения 
Диапазон КПЕ ратора Г4-1А максимального напряжения 
на выходе приемника 
ДВ Макс. 196 + 1 кгц Сердечник катушки [18 
ДВ Мин. 425 +2 » Подвижную обкладку 
конденсатора С20. _ 
СВ Макс. 515 +2 » Сердечник катушки [,14 
СВ Мин. 1640 +5 » Подвижную обкладку 
конденсатора С19 
КГУ Макс. 3,9 + 0,02 мгц |. Сердечник катушки [13 
КУ Мин. ‚ 6,45 + 0,02 » | Подвижную обкладку 
конденсатора (18. 
КПІ Маке. 6,95 + 0,02 » | Сердечник катушки [12 
КП Макс. 9,4 + 0,02 » | Сердечник катушки [11 
КІ Макс. 11,6 + 0,02 » | Сердечник катушки 110 


Сопряжение настроек входных и гетеродинных контуров 
приемника «Меридиан» 


Как уже отмечалось выше (стр. 122), для сопряжения настроек 
контуров необходимы генератор стандартных сигналов (Г4-1А), 
стандартная рамка и милливольтметр переменного тока (рис. 3.9). 

с Процесс сопряжения настроек заключается в: Г 
создании с помощью генератора Г4-1А и рамки электромагнит- 


ного поля, составляющие которого изменяются с определенными 
частотами; . | ыы 
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настройке приемника на ‘эти частоты с помощью КПЕ; 

подстройке приемника перемещением катушки входного кон- 
тура по ферритовому стержню и изменением емкости подстроечног 
хонденсатора. | 

О точности настройки входного контура судят по реакции мил- 
ливольтметра на поднесение к контурной катушке индикаторной 
палочки *. Приближение «ферритового» конца палочки увеличивает 
магнитный поток, охватываемый катушкой, поэтому индуктивность 
входного контура возрастает и частота настройки понижается. 
Приближение же «медного» конца палочки, наоборот, вызывает 
уменьшение магнитного потока и индуктивности катушки, и поэтому. 
частота настройки контура повышается. 

Пользуясь этой зависимостью собственной частоты входного | 
контура от свойств подносимых к катушке деталей, нетрудно уста- 
вовить, настроен ли контур на частоту генератора Г4-!А. за 

Если приближение к контуру «медного» конца индикаторной 
палочки вызывает повышение напряжения на выходе приемника, 
то, очевидно, индуктивность катушки превышает необходимую ве- 
личину, и ее следует уменьшить. Если же повышение напряжения 
на выходе приемника вызывается приближением к входному кон- 
туру «ферритового» конца палочки, то индуктивность катушки не- 
достаточна иее нужно увеличить. Из сказанного следует, что в слу- 
чае приблизительно одинакового уменьшения напряжения на вы- 
ходе приемника при приближении к входному контуру «феррито- 
вого», а затем «медного» конца палочки, контур можно считать 
точно настроенным на частоту генератора. | 

Сопряжение настроек производят в двух точках каждого диа- 
пазона, соответствующих частотам 150 и 390 кги (ДВ), 500 и 1500 кгиц 
(СВ), 4,1 и 6,1 мгу (К1У). Промежуточные точки, соответствующие 
средним частотам 250 кгц (ДВ), 1000 кги (СВ) и 5,3 мгц (КПУ) ис- 
пользуют для контроля правильности выбора сопрягающих эле- 
ментов. | 

Если в результате проверки сопряжения в средней точке ока- 
жется, что входной контур расстроен и чувствительность приемника 
низка, то изменяют емкость сопрягающего конденсатора. Для 
чого, чтобы узнать, какой она должна быть, большей или меньшей 
ранее выбранного значения, снова прибегают к помощи индикатор- 
ной палочки. Если приближение ее «ферритовым».концом вызывает 
повышение напряжения на выходе приемника, то, очевидно, соб- 
ственная частота контура выше частоты генератора Г4-1А, и емкость 
конденсатора сопряжения нужно увеличить. Если же повышение 
напряжения на выходе приемника вызывается приближением к ка- 


1 Индикаторная палочка представляет собой деревянную или пластмассовую 
палочку с укренленными на ее концах отрезком ферритового стержня и коротко- 
замкнутым витком медной проволоки диаметром 1,2-1,5 мм. Конец палочки, 
к которому прикреплен отрезок ферритового стержня, называют «ферритовым», 
а другой «медным». 
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Содержание работы по сопряжению настроек входных. 
и гетеродинных контуров приемника «Меридиан» 
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`Поднесение 


Содержание работы (операций) 
по сопряжению 


666774 


Перемещение катушки [9 
-по ферритовому стержню. 


Вращение подвижной об- 
кладки конденсатора С9. 
индикаторной 
палочки к торцу ферри- 
тового стержня. 
Предварительная на- 
стройка приемника на 
частоту 408 кгц и после- 
дующее вращение сер- 
дечника катушки А]. 
Перемещение катушки [8 


по ферритовому стержню. 


Вращение подвижной об- 
кладки конденсатора С8. 
Поднесение индикаторной 
палочки к торцу ферри- 
тового стержня. 
Перемещение катушки 1/7 
по ферритовому стержню. 


Вращение подвижной об- 
кладки конденсатора С2. 

Поднесение индикаторной 
палочки к торцу фер- 
ритового стержня. 

Перемещение катушки [3 


по ферритовому стержню. 


Перемещение катушки 25 
по ферритовому стержню. 
Перемещение катушки [6 
по ферритовому стержню. 


Признаки окончания 
операции 


Сигнал, подаваемый от 
генератоа Г4-1А, до- 
стиг минимума, 


То же. 

См. стр. 184 

Напряжение на выходе 
приемника достигло 
минимума. 


Сигнал, подаваемый от 
генератора ГАЛА, 
достиг минимума. 

То же. 


См. стр. 184 


‘Сигнал, подаваемый от 


генератора Г4-1А, 
достиг минимума. 
оке, 


См. стр. 184 


Сигнал, подаваемый от 
генератора Г4-1А, 
достиг минимума, 

То же. 


То же, 


тушке «медного» конца палочки, то собственная частота контура 
ниже частоты генератора Г4-1А, и поэтому емкость конденсатора 
сопряжения необходимо уменьшить. 

Следует отметить, что в случае замены конденсатора сопряже- 
ния укладку частот гетеродина и сопряжение настроек контуров 


придется повторить. 


Поскольку процесс сопряжения настроек уже был описан 


(стр. 


122), ниже приводятся сведения и рекомендации, относя- 


щиеся только к настройке приемника «Меридиан», 
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Приступая к сопряжению настроек, необходимо установить 
полупеременные конденсаторы С2, С8 и С9 в среднее положение. 

Сигнал от генератора Г4-1А, модулированный напряжением 
частотой 1000 гц (при глубине модуляции 30%), устанавливают такой 
величины, чтобы напряжение на звуковой катушке громкоговори- 
теля было равно 0,175 в. При этом на выходе приемника развивает- 
ся мощность, равная 5 мет. 

Для краткости изложения содержание работы по сопряжению 
настроек приведено в виде таблицы. Так же как и при настройке. 
тракта усиления промежуточной частоты и укладке частот гетеро- 
дина, подстройку контуров производят несколько раз до получения 
максимальной чувствительности приемника. 

После настройки входных контуров катушки 13, 1.5, 16, 17, 
8 и 19 закрепляют на ферритовых стержнях церезином. 


ПЕРЕНОСНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ «НЕЙВА» И «ЮПИТЕР», 


Переносные приемники «Нейва» и «Юпитер», каждый из кото- 
рых собран на семи транзисторах по одной и той же схеме и смонти- 


_ рован на одной и той же плате, имеют одинаковые электрические 


параметры и отличаются друг от друга только внешним оформле- 
нием и наличием в приемнике «Нейва» верньерной системы. Прием- 
ник «Нейва» («Юпитер») питается от источника напряжением 9 в 
(батарея «Крона») и потребляет в отсутствие сигналов радиостанций 
ток порядка 4-——6 ма.. 

Как показывает опыт эксплуатации, полная или частичная 
утрата работоспособности приемниками «Нейва» и «Юпитер» проис- 
ходит, в основном, вследствие выхода из строя комплектующих 
элементов (конденсаторов, резисторов и др.). Но нередки случаи 
отказов и по другим причинам конструктивного и технологическо- 
го порядка. 


Таблица 3.29 


Постоянные напряжения на электродах 
транзисторов исправного приемника «Нейва» («Юпитер») 
\ 


Напряжение (в вольтах) между 

«плюсовой» шиной приемника и 

Ток коллек: 
тора, ма 


Условное обозначение транзистора 
на схеме (и ступень приемника) 


коллек- 
базой . 


эмиттером тором 


ПП — 1 (преобразователь) 
ПП —2 (первая ступень УПЧ) 


] 1,1—1,3 3,8-4,2 1 0,5-0,6 
0 
ПИ — $3 (вторая ступень УПЧ) | 0 
0 
| 


{7 

0,7 0,7-0,8. | 4,0—4,5 | 0,55-0,65 

-07 | 0,7--0;85 | 77-82 | 08:09 

ПП — 4 (первая ступень УНЧ) —0,15 | 0,25-—0,30 | 2,440! 0,46-0,60 

ПП — 5 (вторая ступень УНЧ) 1,2 1,20-1,35 | 8,5-8,8 | 0,9-1,1 

ПП —6, ПП — 7 (оконечная 0 0,10-0,15 | 8,9-9,0 0,4-0,6 
ступень УНЧ) 
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Рис. 3.20а. Принципиальная схема радиоприемника «Нейва-М» 
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Признаки неисправности 


Ў.м Р Е В ——————о_о_оо см 


1. Приемник не работает; 
ток покоя равен 4— 
—-9 ма; шум в гром- 
коговорителе не слы- 
шен. 


2. Приемник не работает; 


ток покоя гораздо 
больше 6 ма. 
3. Приемник не вклю- 


чается или не выклю- 
чается. 
4. Приемник 
.. дается. 
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2. Пробой 


возбуж- 


Вероятные причины 


1. Обрыв проводника, сое- | Отключить громкоговоритель. 


диняющего ВЫХОДНОЙ 
трансформатор с громко- 
говорителем. 


2. Обрыв вторичной обмотки 


ВЫХОДНОГО 
тора. 


трансформа- 


З. Нарушен контакт в гнезде 


«Телефон». 


1. Замыкание в цепи пита: 


НИЯ. 


электролитиче- 
ского конденсатора С26, 
СЗЗ или СЗ4. 


З. Замыкание одной обмотки 


выходного или согласую 
щего трансформатора на 
другую. 


питания. 


1. Возросло внутреннее со- 


противление 
питания 


источника 


2. Потеря емкости электро- 


литическим конденсато- 
ром С24, СЗЗ или СЗА. 


ды 1 ЗСО а © а= 


1. Неисправен выключатель 


Таблица 3.30. 


Неисправности общего характера приемника «Нейва» («Юпитер») 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Проверить целос̧ть проводников. 
Сопротивление звуковой катушки громкоговфрителя должно 
быть равно 10 ом. | 


Проверить целость обмотки омметрсм или пробником 


Замкнуть гнездо «Телефон». Если контакт ненадежен, 
ровать контактные пружины гнезда. 

Отключить источник питания и измерить сопротивление между 
гнездом (--) и штырьком (—) колодки питания. 
сли измеряемая величина равна нулю, то отпаять один провод- 
ник цепи питания от платы и измерить сопротивление между 
выводами колодки. В случае обнаружения короткого замыка- 
ния заменить колодку. 

Измерить напряжение на каждом из конденсаторов. 


отрегули- 


Выключить питание и измерить сопротивление между первичной 
и вторичной обмотками выходного, а затем согласующего транс- 
форматоров. Если стрелка омметра отклоняется почти на всю 
шкалу, заменить трансформатор. 

Отключить источник питания и проверить выключатель 


Заменить источник питания 


Подключить по очереди к каждому из конденсаторов другой 
исправный конденсатор емкостью 20-:-30 мкф. 


ее лу МАА МАА АЕ 2 ДУ СУАР 1 
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Таблица 3.31 


Неисправности УНЧ радиоприемников «Нейва» и «Юпитер» 


рить аа оо ив отита иль он очных ионы 


Признаки неисправности Возможные причины Способы проверки и устранения неисправностей 
1. Уменьшен коэффи- |! 1. Часть витков одной из | Проверить обмотки трансформаторов. 

циент усиления око- обмоток выходного ‘или 

нечной ступени УНЧ* согласующего трансфор- 


матора закорочена. 


2. То же, что в преды- | 1. Выход из строя тран- | Проверить режимы работы транзисторов ПП-6 и ПП-7 по постоян- 
дущем случае и, кроме зистора ПП-б или ПП-7. ному току. В случае отсутствия напряжения смещения на 
того, искажен звук базах транзисторов проверить вторую ступень УНЧ (транзи- 

стор ПП-5). Выпаять транзисторы 11-6 и ПП-7. 
Пользуясь прибором Л2-1, подобрать и ввести в схему новые 
транзисторы ПП-6 и ПП-7. 


3. Мала чувствитель- | 1. Замыкание части витков | Проверить обмотки согласующего трансформатора на замыкание 


ность УНЧ с базы одной из обмоток согла- витков путем измерения сопротивлений обмоток. 
транзистора ПП-5 сующего трансформатора. 
2. Потеря емкости конден- | Подключить параллельно конденсатору С29 другой, исправный, 
сатором С29. такой же емкости. Если проверяемый конденсатор неисправен, 
то такое присоединение резко повысит коэффициент усиления 
} ступени. . 
3. Выход из строя транзи- | Проверить режим транзистора по постоянному току. 
стора ПП-5. | 
4. Выход из строя конден. | Измерить напряжение на конденсаторе. Если оно в пределах 
сатора С28. 1,2-2,7 в, конденсатор исправен, 


1 Для получения на выходе приемника напряжения 0,23 в ва коллектор транзистора ПП-5 прихолится подавать переменное 


‚ напряжение, превышающее 0,6 в. 


роса зоотун 


<> 
2 


Признаки неисправности Вероятные ирижиига 


1. Прием сигналов | 1. Пробит конденсатор С16 
радиостанций отсут- или С1ё. 
ствует 


2. Пробит конденсатор С19 


3. Обрыв или замыкание 
катушки [6 на экран. 
Неисправен транзистор 

ПП-3. ‹ 

. Обрыв дросселя Дру. 

. Пробит электролитиче- 
ский конденсатор С14. 
7. Катушка [3 замыкает 

на экран контура. | 

8. Неисправен транзистор 
ПП-1 или ПП-2. 

9. Оборвана или замкнута 
на экран катушка 41, 
12 или 1З. 

10. Пробой, замыкание вы- 
водов или плохая пайка 
одного из следующих 
конденсаторов: С2, СТ, 
СВ, ТСЭРСІО, СКО, 
С13. 

11. Нарушение 


с сл 2. 


контакта 


в группе В-2 или В-3 
переключателя 
зонов. 


диапа- 


С т аллаа Е ионная 


Таблица 3.22 


Неисправности высокочастотного тракта приемников «Нейва» и «Юпитер» 


\ 
арии АС ЛАС арилеьо латы лЕЕ 


Способы проверки и устранения неисправностей — 


Измерить напряжения на конденсаторах 


Измерить сопротивление катушки /6. Если измеряемая величина 


равна нулю, то конденсатор пробит. 
Проверить омметром или пробником целость катушки и ее изо- 


ляцию относительно экрана. 
Проверить режим работы транзистора по цостоянному току. 


Проверить целость обмотки дросселя. ач 
Измерить напряжение на базе транзистора 11-8. Если оно равно 


нулю, то конденсатор пробит. 
Проверить изоляцию катушки относительно экрана, 


Проверить режимы работы транзисторов ПП-1 и ПП-2 по постоян- 


ному току. 
Проверить катушки на обрыв и изоляцию относительно экрана. 


Проверить конденсаторы путем осмотра, измерения напряжений 
и присоединения параллельно им других, исправных, соответ» 


ствующей емкости. | 


Очистить и отрегулировать контакты. 


~ 2. Прием есть, но чув- 


‘епәһоц ‘у 


сене ‘И 


6. 


ствительность прием- 


ника недостаточна. 


3. Приемник работает, 
но с искажениями, 


4. 


Сигналы 


принимае- 


мых станций сильно 


иска. 


тг с» 
о 


НЫ. 


т. 


М 


3. 


4. 


сл 


6. 


Г. 


|: 


го 


1 


Обрыв цепи или потеря 
емкости конденсатором 
С17 или С19. 


Появилась утечка в кон- 
денсаторе С20 или С21. 


Уменьшилось обратное. 


сопротивление диода ДІ. 


Потеря емкости конлен-. 


сатором С14 или С15. 


Потеря емкости или на- 
рушение контакта в месте 
пайки - конденсатора С11 
или С13. 


Неисправен транзистор 
ПП-1. 


Замыкание части ВИТКОВ 


катушки 1, [2 или 1. . 


Обрыв цепи или потеря 
емкости конденсатором 
СТЕ. 


Неправильно выбрана 
емкость конденсатора С18 
или нарушен контакт 


в месте пайки.его выводов. 


Обрыв цепи обратной 
связи (С30, Ю21) или по- 
теря емкости конденса- 
тором С30. · 


Присоединить параллельно каждому конденсатору другой, исправ- 
ный, такой же емкости. 


Проверить конденсатор на утечку. 


тпаять один вывод диода и измерить его обратное сопротивление. 


При исправной цепи детектора чувствительность приемника с анода / 


диода ДІ равна 50 мв. 

Присоединить параллельно каждому из конденсаторов другой, 
исправный, такой же емкости. 

Присоединить к точкам припайки конденсаторов С11 и СІЗ дру: 
гие, исправные соответствующей емкости. 


Проверить режим работы транзистора ПП-1 по постоянному току. 


Повернуть сердечник каждой из катушек на угол, заключенный 
в пределах 360° —- 720°. Если это вызывает резкое снижение 
уровня сигнала на выходе приемника, то проверяемую катушку 
считают исправной. Если же настройка контура оказывается 
неострой, то катушку бракуют. 

Проверить надежность пайки выводов конденсатора. 


Подобрать другой конденсатор С18. 
Иметь в виду, что при замене транзистора ПП-З подбор емкости 


конденсатора С18 является одним из обязательных условий 


нормальной работы приемника. 


Измерить чувствительность УНЧ. Если она высока (1-2 мв) 
и звук имеет «металлическую» окраску, то цепь обратной связи 
оборвана, ` 

Для проверки. качества конденсатора СЗ0 и надежности соеди- 
нения его с*другими элементами схемы присоединить к точкам, 
к которым припаяны выводы конденсатора С30, другой, исправ- 
ный, емкость © аила, 
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Нредолжение таблипы 3.32 
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Признаки неисправности ·` Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


ОЕ не несов та асаа ааа аот ооа 


] 2. Пробит или появилась 
утечка в конденсаторе 
СЗ1 или С92. 


Измерить чувствительность УНЧ и проверить режимы работы тран- 
зисторов ПП-6 и ПП-7. Если чувствительность УНЧ ниже номи- 
`нальной (10 ме) и режимы работы транзистора ПП-6 или ПП-7 
по постоянному току нарушены, то конденсатор СЗ! или С32 
неисправен. 

Подобрать сопротивления резисторов А19 и А24 такими, чтобы 
мощность на выходе приемника была максимальной, но иска- 
жения типа «ступенька» отсутствовали. 

Проверить целость катушки. 

Измерить сопротивления конденсаторов постоянному току. Если 
какая-нибудь из измеряемых величин равна нулю, то данный 
конденсатор пробит. 

Раздвинуть выводы конденсатора. 


3. Неправильно выбрано 
смещение на базу тран- 
зистора ПП-6 и ПП-7. 
5. Приемник не работает | 1. Обрыв катушки /5. 
в средневолновом диа- | 2. Пробой конденсатора 
пазоне. С7, СҘ5 или СЗ е. 


3. Замыкание одного вывода 
конденсатора С25 на дру- 
гой. . 

4. Соединение ‚между собой 
статорных и роторных 
пластин конденсатора СЗ б 
гетеродинной секции 
КИЕ. 

5. Нарушение контактов 
в группах В-2, В-3 и В-4 
переключателя диапазо- 


Проверить гетеродинную секцию КПЕ на замыкание пластин. при 
различных положениях ротора. 


Отрегулировать контакты. 


| НОВ. 
6. Приемник не прини- | 1. Обрыв секции 1—2 | Проверить секцию. 
мает радиопередачи на катушки входного кон- 
средних волнах из-за тура. 
неисправности вход- | 2. Обрыв катушки связи | То же. 
ных цепей. (выводы 5—6). 


3. Не соединена накоротко 
секция 3—4 катушки 
входного контура. 


Измерить сопротивление между выводами 3—4. 
Если измеряемая величина не равна нулю, то проверить надеж- 
ность контактов в группе В-1 переключателя диапазонов. 


$0 


7. Приемник не работает 
В ДЛИННОВОЛНОВоОМ 
диапазоне из-за отказа 
гетеродина. 


8. Приемник не работает 
В ДЛИННОВОЛНОВОМ 
диапазоне из-за неис- 
правности входных 
цепей. 
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4. Пробой конденсатора С2. 
5. Замыкание подвижной 
и неподвижной обкладок 


конденсатора СЗв или СЗг. 


6. .Замыкание роторных 
пластин конденсатора 
СЗа на статорные. 

7. Нарушение контакта 
в группе В-1 переключа- 
теля диапазонов. 

1. Обрыв или 
части витков катушки [.4. 

2. Пробой конденсатора С7. 

3. Замыкание обкладок кон- 
денсатора СЗд. 

4. Соединение между собой 


статорных и роторных 
пластин конденсатора 
С56. 


5. Нарушен контакт в груп: 


пе В-2, В-3 или В-4 
переключателя диапазо- 
нов. 


1. Обрыв секции 3—4 ка- 
тушки входного контура. 

2. Обрыв катушки связи 
входного контура (вы- 
воды 5—6). 

5. Пробой конденсатора С2. 

4. Замыкание подвижной 
обкладки конденсатора 
СЗв или СЗг на: непо- 
‚ДвИиЖнНУю. 

5. Замыкание 
пластин конденсатора СЗа 
ва статорные. 


Рау 


То же. | 


замыкание | 


роторных 


еыыь и р тавру ИЕ та а 
НЫ ИТ ЯТ А 7 о т ети 97 


‚ Измерить сопротивление: конденсатора. 


т 


То же, 


‚Проверить надежность контактов. 


Проверить катушку,. . _. 


Измерить сопротивленне конденсатора. 
Проверить конденсатор на замыкание. 


Проверить гетеродинную секцию КИЕ на замыкание пластин. 
Отрегулировать контакты. 


Проверить секцию 3—4 на обрыв. 


Проверить секцию 5—6 на обрыв. 


Измерить сопротивление конденсатора. 
То же. 


То же. 
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Признаки неисправности 


9. Приемник возбуж- 


дается в коние СВ- 


диапазона (на ча- 


стоте, равной прибли- 


зительно 1640 кгц). 
10. Прием радиостанций 
сопровождается сви- 


стом; 


УПЧ 


возбуждается 


пимининьльяенцанааь. 


рае жыры 


МОЦДРЕЦИСООА 


Вероятные причины 


В-1 переключателя диа- 
пазонов 


Неправильный выбор 
или потеря емкости кон- 


денсатором С35 или СТ. 


. Обрыв цепи или плохая 


пайка конденсатора С18. 


. Потеря емкости конден: 
сатором С14. 

Нарушено соединение 
экрана транзистора ПП-3 
с «плюсовой» шиной при- 
емника. 


нь дель аа 


пя га а реет ими мааа 


Окончание таблины 3.3? 


заса 


Способы проверки и устранения нексправностей 


6. Плохой контакт в группе | Обеспечить надежное контактирование в группе В-1. 


Присоединить к точкам, к которым подпаяны конденсаторы 635 
и СГ, другие, исправные, емкостью 0,033 мкф. Если это не 
поможет, проверить емкости этих конденсаторов. 


Присоединить параллельно другой исправный конденсатор ем- 
костью, равной приблизительно 5,1 пф, 


Присоединить параллельно другой исправный электролитический 
конденсатор емкостью 30 мкф. 
Пропаять место соединения. 


Наиболее характерными неисправностями приемников «Нейва» 
и «Юпитер» являются: 
пробои конденсаторов С14, С16, С18, С19, С26, С28, С31-: СЗА 
и др.; | У ) 
потери емкости конденсаторами СІІ, СІЗ, С14, Сі5, С24, 
С29, СЗЗ, СЗ4; 


неисправности трансформаторов низкой частоты и переключа- 


теля диапазонов; 

замыкания одних деталей на другие, например, катушки 13 
или 16 на экраны и другие. | | | 

После проверки работоспособности источника питания поиски 
причин отказов целесообразно начинать с осмотра монтажа и изме- 
рения постоянных напряжений на электродах транзисторов. При 
осмотре деталей и соединений между ними прежде всего следуе 
убедиться в том, что: | 

1) одни элементы схемы не замыкаются на другие; 

55 2) корпус громкоговорителя не соединен с медной фольгой пе- 
чатной платы; | | 

3) проводники, идущие от антенны, не соединяются с фольгой 
платы. 

Постоянные напряжения на электродах транзисторов лучше 
измерять прибором ВЛУ-2; если же он отсутствует, то проверить 
режимы работы транзисторов по постоянному току можно любым 
другим вольтметром, обладающим сопротивлением 10 ком/в или 
более высоким. 

Если результаты измерения постоянных напряжений на элек- 
тродах транзисторов близки к значениям, приведенным в табли- 
це 3.29, то переходят к испытанию приемника путем измерения пере- 
менных напряжений между определенными точками схемы. С этой 
целью на «плюсовую» шину приемника и одну из приведенных 
на рис. 3.20 жирных точек подают от генератора Г4-1А через кон- 
денсатор емкостью 0,05 мкф сигнал частотой 465 кгц, модулирован- 
ный напряжением 1000 гу при глубине модуляции 30%. При вели- 
чинах сигналов, указанных на рис. 3.21, на выходе приемника дол- 
жно развиваться напряжение, равное 0,23 в. Получение такого вы- 
ходного напряжения свидетельствует об исправности ступеней, 
расположенных справа (по схеме рис. 3.20) от точки присоединения 
генератора, т. е. между этой точкой и выходом приемника. 

При проверке низкочастотной части приемника на базы и кол- 
лекторы транзисторов ПП-4 и ПП-5 подают сигнал частотой 1000 г4 
от генератора звуковой частоты. =: 
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Проверка УНЧ приемника «Нейва» («Юпитер») 


Присоединяют к входу УНЧ (рис. 3.5) звуковой генератор 


(например, типа ЗГ-10) и ламповый милливольтметр (МВЛ-2М) 


или тестер, включенный вольтметром, а к выходу приемника — из- 
меритель нелинейных искажений (ИНИ-10 или ИНИ-11), электрон- 
ный осциллоскоп (ЭО-7) и ламповый вольтметр (А4-М2) или тестер. 

Затем включают проверяемый приемник, подают на вход УНЧ 


от звукового генератора синусоидальное напряжение 10-20 мв 


частотой 1000 гц и просматривают кривую напряжения на выходе 
приемника. Если форма этой кривой не искажена, измеряют чув- 
ствительность УНЧ и уровни вносимых им нелинейных искажений. 
Первую величину определяют измерением того напряжения, которое 
необходимо подать на вход УНЧ, чтобы получить на выходе прием- 
ника напряжение 0,78 в (этому уровню выходного напряжения со- 
ответствует номинальная выходная мощность, равная 60 мвт). 
Уровни нелинейных искажений измеряют прибором ИНИ-10. Не- 
равномерность амплитудно-частотной характеристики УНЧ опре- 
деляют путем измерения напряжений на выходе приемника при 
частотах входного напряжения 450 и 3000 гу и вычисления логариф- 
мов отношений напряжений по формулам, приведенным на стр. 6. 

УНЧ считают выдержавшим испытания, если: 

для получения на выходе приемника напряжения 0,78 в на 
вход усилителя необходимо подать сигнал, не превышающий 10 жє; 

неравномерность амплитудно-частотной характеристики на час- 
тотах 450 и 3000 гц не превышает 6 06. | | 


Если чувствительность УНЧ хуже номинальной, то ее повы- 


шают уменьшением сопротивления резистора В1%& 


Настройка УПЧ приемника «Нейва» («Юпитер») 


Усилитель промежуточной частоты настраивают либо с по- 
мошью специальных измерительных приборов, либо без них 
(стр. 120). Лучшие результаты получаются, конечно, в первом 
случае. 

Процесс настройки УПЧ заключается в следующем. 

Присоединяют к приемнику измерительные приборы так, как 
показано на рис. 3.7, и, устанавливая частоту генератора Г4-1А 
равной 465 кгц, подают на базу транзистора ПП-З через конденса- 
тор емкостью 0,05 мкф сигнал (величиной 1-:-2 мев), модулирован- 


‘вый синусоидальным напряжением частотой 1000 гу при глубине 


модуляции 30%. Затем вращают сердечник катушки |6, добиваясь 
максимального отклонения стрелки прибора на выходе приемника. 
Чувствительность с базы транзистора ПП-3 должна быть не хуже 
1 мв. После этого, сохраняя прежними значения частоты (1000 ги) 
модулирующего сигнала и глубины модуляции (30%), уменьшают 
напряжение на выходе генератора до 20-40 мкв, подают этот сиг- 
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нал на базу транзистора ПП-2 и снова настраивают контур 18, 
(19, добиваясь, как и при первой настройке, максимального .на- 
пряжения на выходе приемника. Если УПЧ исправен, то чувстви- 
тельность с базы транзистора ПП-2 должна быть ‘не хуже. 30 миз 
при напряжении на выходе приемника 0,93 в. 


Настройка ФСС приемника «Нейва» («Юпитер») 


Фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), состоящий из трех 
контуров (11, С8, С9; 12, С12 и 13, С13), настраивают так. 

_ Устанавливают переключатель диапазонов в положение «СВ», 
блок КПЕ — в положение максимальной емкости и ручки измери- 


тельного. генератора — в положения, обеспечивающие получение 


| 700 мив 400 мид 250 мкё 
= у Я 


1000 мкб 50м8_ 
1 |] 

ЛИЗ 1 
| . – => Зь 


Е М [2220786 


М , ВЕР 
3(0мд) ' ес 


Рис. 3.21. Значения переменных напряжений между плюсовой шиной и не- 
2 которыми характерными точками схемы радиоприемника «Нейва» 


на делительной колодке Г4-1А сигнала величиной 10-15 ике час- 
тотой 465 кец, модулированного синусоидальным напряжением 
частотой 1000 гц при глубине модуляции 30%. 

С выхода генератора сигнал подают на базу транзистора ПП-1 
и, вращая по очереди сердечники катушек 13, 12 и 11, добиваются 
максимального напряжения на выходе приемника. 

ФСС и УПЧ считают настроенными, если чувствительность 
приемника с базы транзистора ПП-1 не хуже 5 мкв (при напряжении 
на выходе приемника 0,23 в), полоса пропускания — 8,0 +1,5 кгц 
и избирательность — 20 06. Е | 
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Настройка гетеродина приемника «Нейва» («Юпитер»} 


` Для нормальной работы приемника имеет большое значение 
состояние и качество работы гетеродина. Последний должен генери- 
ровать колебания синусоидальной формы и, по возможности, не- 
изменной амплитуды на всех частотах принимаемого диапазона. 
Напряжение на эмиттере транзистора ПП-1 должно быть в пределах 
&0-=150 ме. Гетеродин должен устойчиво работать не только при 
нормальном, но и пониженных напряжениях источника питания 
вплоть до 5,8 в. - 

Пронеес укладки частот гетеродина уже был подробно описан 
па стр. 182, поэтому ниже приводятся краткие сведения примени- 
тельно к приемнику «Нейва» («Юпитер»). 

Укладку частот гетеродина начинают с длинноволнового днапа- 
зона. От измерительного генератора на базу транзистора ПП-1 по- 
дают синусоидальное напряжение величиной 7-10 мкв частото 
}46 кги, модулированное по амплитуде синусоидальным напряже- 
нием 1000 гц при глубине модуляции 30%. Настраивая катушку 
14, добиваются максимального напряжения на выходе приемника. 

После этого укладывают верхнюю граничную частоту ДВ диа- 
пазона. Для этого устанавливают подвижные пластины КПЕ в по- 
ложение минимальной емкости и, перестраивая генератор Г4-1А 
на частоту 412 кгц и не изменяя глубину модуляции и частоту 
{1000 ги} модулирующего напряжения, вращают подвижную об- 
кладку конденсатора СЗд до тех пор, пока стрелка прибора на вы- 
ходе приемника не отклонится на максимальный угол. 

Закончив эту предварительную настройку, снова уменьшают 
частоту генератора Г4-1А до 146 кгу, подстраивают контур гетеро- 
дина катушкой 14, вторично повышают частоту измерительного 
генератора до 412 кгн и, изменяя емкость конденсатора СЗд, доби- 
каются еще большего показания вольметра на выходе приемника. 
Так повторяют процесс настройки несколько раз до точной укладки 
частот гетеродина. | 

Точно так же поступают при подгонке граничных частот в СВ 
диапазоне. Разница заключается лишь в том, что измерительный 
генератор настраивают на частоты 515 и 1640 кгц и максимального 
напряжения на выходе приемника добиваются путем изменения 
индуктивности катушки [5 и емкости конденсатора СЗе. 


Настройка входных цепей приемника «Нейва» («Юпитер») 


Эту операцию выполняют так же, как и при налаживании дру- 
гих приемников (см. описания настроек контуров переносных при- 
емников «Меридиан», «ВЭФ- 12» и др.). е о. Е контур 
СВ диапазона. 

‚ . На стандартную рамку (рис. 3.9). подают є. измерительноғо 
генератора напряжение частотой 590 кгџ, модулированное низко- 
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частотным сигналом (1000 гц) при глубине модуляции 30%, и на- 
страивают на амплитудно-модулированные колебания генератора 
приемник. Затем передвигают по ферритовому стержню антенны 


секцию 1—2 катушки входного контура, добиваясь максимального _ 


отклонения стрелки прибора на выходе приемника. После этого 
повышают частоту измерительного генератора до 1560 кец и снова 
настраивают приемник сначала ручкой КПЕ, а затем еще точнее —. 
изменением положения подвижной обкладки конденсатора СЗв. 
Описанную операцию повторяют несколько раз до получения мак- 
симального напряжения на выходе приемника. 

Точность сопряжения на СВ диапазоне проверяют индикатор- 
ной палочкой (стр. 184) на частотах 590, 1080 и 1560 кги. 

Входной контур ДБ диапазона настраивают аналогично. На 
стандартную рамку подают сигналы частотой 165 и 397 кги. По 
стержню ферритовой антенны передвигают секцию 8—4 катушки 
входного контура. Подстраивают контур конденсатором СЗг. 


Таблица 3.33. 


Основные данные трансформаторов низкой частоты 
приемников «Нейва» («Юпитер») 


——ы—ы—ы—»—»Ъ»Ъ»————————_———_ 


ЕЕ: Зы 
Тни трансформатора 


Параметры о СО ВЕЧЫрНЕЯг 
| СТ-137 (согласующий) | ТВ-358 (выходной) 
Индуктивность первичной | 5,5 + 20% | 0,53 + 20% 
обмотки, гн | 
Сопротивление первичной 380 (выводы 1—2) 85 (выводы 1—3) 
обмотки, ом 
Сопротивление вторичной 120 (выводы 3—5) 1,2 (выводы 4—5) 
обмотки, ом 
Число витков первичной 2400 (выводы 1—2) 2430 (выводы 1—3) 
обмотки 
Число витков вторичной | 23815 (выводы 3—5) 97 (выводы 4—5) 
обмотки | ! 
| 


Приемник «Нейва» («Юпитер») считают настроенным, если его 
основные параметры достигают следующих значений: 
чувствительность на ДВ диапазоне не хуже 3 мв/м, 
чувствительность на СВ диапазоне не хуже 2 мв/м, 
избирательность по зеркальному каналу на ДВ не менее 26 05, 
избирательность по зеркальному каналу на СВ не менее 20 06, 
°_ о‘ избирательность по соседнему каналу (при расстройке на 
10 кгц) не менее 20 06 на ДВ и не менее 16 дб на СВ. 
2 По окончании настройки входного контура все секции его ка- 
тушки фиксируют церезином, СТ ООСОР | 
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Основные данные катушек приемника «Неѓва» о) 


Дагные 
ее число витков между выводами 
: ушки сопротивление, индуктив- 
на схеме ом ность, мкгн [то | 3 99 34 | 4225 
| 
14 65% 1100 208 — — 6 “< 
(ВЫВОДЫ ат ( 
15 3 + 5% 258 1001 — — 5 3 
(выводы 1—2) | | 
11и 12 26 == 800 240 96 — — а = 
вые Но" 2.8 55% 240 841 — 12 1 — 1-5 
16 145% _ 240 =, | 96. | эр 
(ВЫВОДЫ С и (выводы 1—3) 


Др 40 + 15% 30000 1001 == ыы 
(выводы 1—2) и с Е 


Переносные радиоприемники «Нейва-М» и «Юпитер-М» 


Радиоприемники «Нейва-М» и «Юпитер-М» являются усовер- 
шенствованными моделями приемников «Нейва» и «Юпитер». Мо: 
дернизации подверглись усилитель низкой частоты, детектор. и 
преобразователь. В остальном схема приемника «Нейва-М» («Юпи- 
тер-М») осталась без изменений. В приеминце. чейва: М» изменена 


‚шкала и. верньерное устройство. . 


Методы отыскания неисправностей в модернизированных при- 
емниках аналогичны методам поисков отказавших элементов в ави: 
емниках «Нейва» и «Юпитер». 

При испытании блоков и. транзисторов приемников «Нейна М» 
и «Юпитер-М» следует учитывать, что в них несколько изменены 
режимы работы транзисторов по постоянному току. Последние при- 


‚водятся на схеме каждого аппарата. Режимы работы по перемен- 


ному току, а также детали входных цепей и гетеродинов остались 
прежними. 


} - Таблица 3.35 


Частоты, 
Крайние | соответствую- 
Диапазон | частоты, щие точкам Чувствительность 
кгц сопряжения, 
кгц 
СВ 515 585 Не хуже 1,0 мв/м 
1630 1530 
ДВ 146 166 Не хуже 1,5 мв/м 
415 396 
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_ Настройка УПЧ, входных цепей и гетеродина приемников 
«Нейва-М» и «Юпитер-М» производится так же, как и настройка 
немодернизированных приемников этого типа. | 

Значения крайних частот, частот, соответствующих точкам 
сопряжения, и чувствительностей, которые должны быть полу- 
чены в результате настройки приемников, приведены в таблице 3.35, 


ПЕРЕНОСНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ 
«ПЛАНЕТА» И «КИЕВ-7» 


Радиоприемник ТУ класса «Планета», предназначенный для 
приема радиовещательных станций в диапазонах длинных и сред- 
них волн, представляет собой усовершенствованную модель прием- 
ника «Киев-7». Различия между этими аппаратами незначительны — 
они заключаются во внешнем оформлении, неодинаковом располо- 
жении некоторых деталей и небольших изменениях в схеме. 


Ниже описываются неисправности и методы настройки преиму- 
щественно приемника «Планета». 


Осмотр и предварительные электрические 
испытания приемника «Планета» 


Цель внешнего осмотра приемника — проверка состояния не- 
чатной платы, каркасов согласующего и выходного трансформато- 
ров, магнитной антенны, регулятора громкости и других деталей, 
а также контроль правильности включения транзисторов, надеж- 
ности контактов в панелях полупроводниковых триодов и отсутствия. 
замыканий в монтаже. | 

Электрические испытания состоят в проверке цепи питания 
на отсутствие короткого замыкания, измерении напряжения источ- 
ника питания (последнее должно быть равно под нагрузкой 7-:-9 в), 
определении тока покоя и проверке режимов работы транзисторов 
по постоянному току 1. 

Цепь питания приемника на отсутствие короткого замыкания 
проверяют омметром, отрицательный полюс которого подключают 
к контакту «--» колодки питания. При исправных цепях питания 
и положении выключателя «Включено» показание прибора должно 
находиться в пределах 2,5-4,0 ком. 

Ток покоя приемника равен 7-:8 ма. 

Если сопротивление между штырьком и гнездом колодки пита- 
ния (разъем В2) меньше 2,5 ком, то в нервую очередь проверяют 
(на утечку) электролитические конденсаторы С392, С95 и С94. 

При замене транзисторов ППБ-- ППУ рекомендуется приме- 
нять в оконечной ступени УНЧ полупроводниковые триоды П41 


* Напряжение на электродах транзисторов измеряют вольтмегром с внут- 
ренним сопротивлением не менее 10 ком/в, 
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Признаки неисправности 
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1. Приемник не работает 


2. Чувствительность при- 
емника ниже нормаль- 
НОЙ 


3. Не работает СВ диа- 
пазон, но шум в гром- 
коговорителе слышен 


6. 


. Пробит 


Вероятные причины 


Пробит конденсатор ©С23 


. Пробит конденсатор С19 


. Замыкание конденсатора 


С15 на экран контура ФСС 


. Замыкание конденсатора 


С9 на экран контура ФСС 


электролитиче- 
ский конденсатор С7 


Пробит конденсатор С5 
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Пробит электролитичес- 
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. Соединены между собой 
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УЕР" 4 Мо: ПРЕ. { А >. т^ г 
а 2, бачча ОТР Зе скл 


Таблица 3.36 


Неисправности приемников «Нейва--М» и «Юпитер--М» \ 


Способы проверки и устранения неисправностей 


/ 


Са 


най 


Измерить сопротивление между выводами 1—3 катушки 16. 
Если оно равно нулю, то конденсатор пробит. (При исправном 
конденсаторе омметр показывает 2,8 ом) 


Измерить напряжение между коллектором транзистора ПП4 и 


«плюсовой» шиной приемника. Если оно равно 0,26, то конден- 
сатор пробит 


Отогнуть выводы конденсатора 


‘Отогнуть выводы конденсатора 


Измерить постоянное напряжение на коллекторе транзистора ПЕ 
Если оно равно нулю, то конденсатор пробит 


Измерить сопротивление конденсатора обычным омметром 


Измерить постоянное напряжение на коллекторе транзистора ПП2 
Если оно равно 3,5 в, то конденсатор пробит 

Присоединить к точкам, к которым подпаян конденсатор С17; 
другой, исправный, емкостью 30 меф. 


Измерить напряжение между эмиттером транзистора ПИБ и «плю- 
совой» шиной приемника. Если измеряемая величина равна пулю, 
то конденсатор пробит 


Раздвинуть выводы конденсаторов 
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4. 


Приемник возбуждает- 
ся; понижена чувстви- 
тельность 


Звук сильно искажён: 
транзисторы ППб и 
ПП? нагреваются 


СВ диапазон работает; 
ДВ диапазон расстро- 
ен; чувствительность 
приемника низка 


При легком постуки- 


вании резиновым мо- 
лотком по переключа- 
телю диапазонов прием 
на СВ и ДВ периоди- 
чески пропадает и вос- 
станавливается. 


г 


Потеря емкости конд :н- 
сатором С28 


Пробит конденсатор С24 
или С25 


Пробой между обмотками 
согласующего трансфор- 
матора 


. Обрыв входного контура 


ДВ 


. Нарушен контакт в пере- 


ключателе диапазонов 


. Нарушение контактов в 
переключателе 
нов 


диапазо- 


Присоединить к точкам схемы, 


к которым подпаян конденсатор 


С28, другой, исправный конденсатор, емкостью 10 мкф 


Измерить напряжения на коллекторах транзисторов ПП6 и ПИТ. 
Если одно из них равно приблизительно одному вольту, то 
соответствующий конденсатор пробит. 


Измерить напряжения на коллекторах транзисторов ППб и ППУ. 
Если каждое из них равно приблизительно одному вольту, то 
трансформатор Тр] пробит 


‘Проверить пробником или омметром целость входного контура 


Разобрать переключатель диапазонов, тшательно прочистить кон- 
такты и отрегулировать пружины 


То же, что в предыдущем случае 


АШОРИ а... А8 


ПРОЧНЕЕ А В в а ао и ое аа ИНН С 2. 


К Р е г = 


Рис. 3.22. Принципиальная схема радиоприемника .. 
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«Планета» 


‚с коэффициентами усиления” а = 0,95-:0,98, в предоконечной сту- 
пени — транзисторы 14] или 11401 с коэффициентами усиления 
а = 0,96-—0,98 и в предварительной ступени — триоды, коэффи- 
циенты усиления которых равны 0,95-:-0,99. 


Таблица 3.37 


Постоянные напряжения на электродах транзисторов 
радиоприемника «Планета» | 


Напряжение (в вольтах) между «плюсовойх 


Нанменование ступени, шиной приемника и 
обозначение и тип транзистора 
эмиттером базой коллектором 
Выходная ступень УНЧ (ПП, — 0,1 9 


ППТ), ПА1 
Предоконечная ступень УНЧ | 0,9-1,0 1,0 -= 1,1 7,2 -=- 7,6 
(1115), П41 (П401) 


Предварительная ступень УНЧ 0 - 0,1-0,2 1,0 1,1 
(ППА), П41 | | | 
Вторая ступень УПЧ (ПП3), П401 | 0,71 -= 0,85 1,0 -—= 11 7,5 -- 8,0 

(ГТЗО9Г) У | 
Первая ступень УПЧ (ПП?), 0 0,12 —- 0,15 | 5,8-6,8 


П401 (ГТЗ0О9Г) 
Преобразователь частоты (ППІ), | 0,5-- 0,85 | 0,7-0,9 2,8 —- 3,8 
П422 , 


При замене транзисторов в УПЧ и преобразователе частоты 
рекомендуется сначала измерить коэффициент усиления нового. 
полупроводникового триода, а затем по найденному значению а 
подобрать оптимальное смещение. на базу. 

Сопротивления резисторов, обеспечивающих получение наивы- 
годнейших напряжений смещения, приведены в таблице 3.38, 


Таблица 3.38 
Рекомендуемые сопротивления резисторов 
СООТ ООО СОСТОЯЛСЯ ИОЛАНТА АСИЯ ОАО 
Обозначение (и тип) Коэффициент Рекомендуемые сопротивления 
транзистора усиления (&) резисторов ВІ, В2, В7, ВМ 


ШИ (0422) | 0,97 —- 0,99 1180 -- 510 ком; В2=1- 0,51 ком 


0,984 —– 0,99 ВОГО ком 
0,99 —-— 0,993 К? = 300 -- 360 » 
пП2 (11401, ГТЗО9Г) 0,993 —- 0,995 В7 = 390 » 
| 0,997 0,999 В7 = 430 — 510 » 
0,98 —— 0,982! Ю7 == 220 -=— 970» 
| 0,94 — 0,95 К14 = 30 ком 
ППЗ (П401, ГТЗО9Г) 0,95 ~ 0,98 - В = 47 » 
| 0,981 -= 0,985 В 14 = 56 » 


207 


а шз. Я ФР #2 Е ана д т О < < ЗЕ С ол ЗБОЮ. нана поддон а Ча, д Гы! еъе- Да, М Ы Р СЕ 
> е у ц! \. Ман 6 КЕЛТ Авам Ф 1 


Таблица 3.39 


Неисправности радиоприемника «Планета» 


= ——-=-> 


ое ветна ат тесе могат салосат, 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Признаки неисправности Вероятные причины 
1. Приема нет: 1. Обрыв цепи громкоговори- | Проверить целость цепи пробником или омметром 
в громкоговорителе не теля 

слышен даже шум 2. Обрыв звуковой катушки | Проверить целость звуковой катушки (сопротивление ее равно 

громкоговорителя 10 ом) | 
3. Нарушен контакт в гнез-| Включить приемник и замкнуть выводы гнезда пинцетом. Если 
де «Телефон» после этого в громкоговорителе появится шум ї, то присоеди- 
| нить звуковую катушку непосредственно к выходному транс- 

форматору. 


(При .исправном гнезде сопротивление параллельно соединенных 
вторичной обмотки Тр? и звуковой катушки Гр равно 0,8 ~ 


не 1,0 ом). 
4. Пробит конденсатор С29|Измерить постоянные напряжения на коллекторах транзисторов 
или СЗО ППб и ППУ. Если первое равно 2 в, а второе 6 е, то конден- 


сатор С29 пробит (следует иметь в виду, что при этом ток 
| покоя приемника возрастает до 0,3 а) 
5. Пробит конденсатор С24 | Измерить ток покоя. Если он увеличился в 6—7 раз, т. е. достиг 


или С25 приблизительно 50 ма, то конденсатор С24 или С25 пробит 
6. Неисправен выходной тран- | Осмотреть трансформатор, проверив его крепление, и измерить 
сформатор (поврежден | напряжения на коллекторах транзисторов ППб и ППУ. Если 
карболитовый каркас, | измеряемые величины равны нулю, то вывод 4 или выводы 5 
оборваны выводы обмоток) | и З оборваны 
7. Обрыв первичной обмотки | Измерить напряжение на коллекторе транзистора ПП5. Если оно 
согласующего трансфор-| отсутствует, то первичная обмотка трансформатора Тр! обор- 
матора, повреждение кар-| вана 
каса 
8. Пробит конденсатор С18 ! Измерить напряжения на базе и коллекторе транзистора ПГИМ. 
| В случае пробоя конденсатора С18 они соответственно равны 
0,35 и 0,25 в, а ток покоя приемника увеличивается до 23 —- 
| --25 ма те х 
/ 
= А263 Я | СЕБЕИ ->. ос а со =Е65ХИААЧАЄ„ О б.авьлаи = - ---.-——5% 


В с Е 


2. Характерный шум 
громкоговорителе слы- 
шен, но приема нет 


3. Прием есть, но звук 
воспроизводится с 
сильными искажениями 


нта итна 


606 


у 


г" ау И мк м заў вы т р аг. № са» а веба т А 
Е ее ВЕ ИО ХИТ, ТОРО ГИ 4 а... ее РАЯ 


к 


Со 


. Замыкание 


в!1. Пробит конденсатор С12 


или СІ1 


. Обрыв дросселя 1.14 


Пробит электролитичес- 
кий конденсатор С20 


вывода кон- 
денсатора С26 на экран 
фильтра промежуточной 
частоты 


Пробит транзистор ПП2 


Обрыв цепи конденсатора 
Сё 


. Отсутствует контакт в па- 


нели транзистора ПШб 
или ШИ 
. Пробит электролитичес- 


кий конденсатор С21 


Поврежден согласующий 
или выходной трансфор- 
матор 


. Нарушилась центровка 
подвижной системы гром- 
короворителя | 


Измерить напряжения на коллекторе и базе транзистора ШИ. 
Если каждое из них равно нуе; то 9дан из конденсаторов 


пробит 

Измерить сопротивление дросселя, 
70 ом 

Измерить напряжение на конденсаторе С20, которое нормально 
равно 0,12 -- 0,20 в. Если измеряемая величина равна нулю, 
а напряжение на коллекторе транзистора ПП2 возросло до 8,2 в, 
то конденсатор С20 пробит 

Измерить напряжение на коллекторе транзистора ППЗ. Если оно 
равно нулю, то предположение о соединении конденсатора 
с экраном ФПЧ можно считать подтвержденным | 


которое должно быть равно 
/ 


Измерить сопротивление резистора К10 и напрасна на кол- 
лекторе транзистора ПП2. Если первое равно 5,1 ком 1 20%, 
а второе — 0,1 -- 0,3 в, то транзистор пробит 


Присоединить к точкам схемы, к которым подпаян конденсатор С8, 
другой, исправный, емкостью 0,033 мкф 


Очистить и изогнуть выводы транзисторов 


Измерить напряжение на коллекторе транзистора ПП5. Если оно 
равно 5,5 в, то конденсатор пробит 


Осмотреть трансформаторы и проверить их обмотки на обрыв 


4 


Проверить громкоговоритель на затирание ПОДВИЖНОЙ системы и 
замыкание звуковой катушки на корпус 


1 Появление его является признаком неисправности гнезда. 


015 
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Окончание табл. 3.39 


Признаки неисправности 


4. Приему мешает шум 


5. Появился свист высо- 
кого тона 


6. Понизилась чувстви- 
тельность приемника; 
при увеличении гром- 
кости возможно ВОЗ- 
буждение 


7. Прием сопровождается 
свистом 


ь 


1, 


М 


Вероятные причины 


Пробит конденсатор С!5 


Пробит конденсатор СІ0 


Потеря емкости конденса- 
тором С24, С25 или С32 


Потеря емкости конден- 
сатором С20 


‚ Обрыв цепи или потеря 


емкости конденсатором 
С31 или С33 


Расстроены колебатель- 
ные контуры 


Способы проверки и устранения неисправностей 


рине 


Измерить напряжение на конденсаторе. Если он исправен, то 


вольтметр покажет приблизительно 0,25 в, если же пробит, то. 


напряжение будет равно нулю 


Измерить напряжения на электродах транзистора ПП. Если они 
равны Ц, = 0, Ос̧ = 0,2 и О, = 4,2 в, то конденсатор пробит 


Присоединить к точкам схемы, к которым подпаян каждый из 
этих конденсаторов, другой, исправный, емкостью 15 мкф. 


То же 


То же 


Настроить приемник 


т 


Проверка УНЧ приемника «Планета» - 

Присоединяют к звуковой катушке громкоговорителя (рис: 3.3) 
вольтметр, осциллоскоп и измеритель нелинейных искажений, за- 
тем подают на вход УНЧ от звукового генератора Г 3- 2 (3Г-19) 
(через разделительный конденсатор емкостью 0,5 мкф). напряже- 
ние 5-6 ме частотой 1000 гц. Звуковой генератор присоединяют 
к испытуемому приемнику так: заземленное (нижнее) гнездо выхода 
генератора ГЗ-2 соединяют с «плюсовой» шиной приемника, а вто- 
рое (верхнее) гнездо — с незаземленным выводом регулятора гром- 
кости (К 22) приемника. 

Включив генератор и приемник, замечают показание вольт- 
метра А4-М2. Оно должно быть равно или больше 0,95 в при нахож- 
дении ползунка резистора К22 в положении максимальной гром- 
кости. Потребляемый при этом от источника питания ток должен 
быть не более 28 ма, а форма сигнала на выходе — неискаженной. 

Если испытуемый УНЧ вносит искажения, проявляющиеся, 
например, в асимметрии кривой выходного напряжения .или насы- 
шении одного из плеч при максимальной выходной мощности, 
т. е. при (Љљых = 0,95 в, то заменяют транзисторы ПП6 и ППУ, 
проверяют конденсаторы С29 и СЗО на утечку и выясняют, надежно 
ли: присоединены они к другим элементам схемы усилителя. ; 

В случае обнаружения искажений типа «ступенька» устанав- 
ливают на место полупроводникового триода [114 транзистор 
с меньшим коэффициентом усиления или увеличивают сопротивле- 
ние`резистора. В 17. Искажения типа «ступенька» не должны поя 
ляться и при пониженных (вплоть до 6,68) напряжениях источни ка 
питания. 

"Далее: ‘измеряют прибором ИНИ-10 (рис. 3.5) степень нели- 
нейных искажений. Усилитель считают пригодным для эксплуа- 
тацин, если коэффициент нелинейных искажений не превышает 
3%. Понизить в случае необходимости уровень нелинейных иска- 
жений можно уменьшением сопротивления резистора КІ, 


Настройка УПЧ приемника «Планета» 


_ Как следует. из рис. 3.22, УПЧ состоит из двух ступеней; со- 
бранных на транзисторах типа 11401 (ГТ-3091). Настраиваемыми 
элементами являются катушка [.12 и катушки 19, Г.10 и 111 ФСС. 

Измерительные приборы присоединяют к приемнику так, как 
показано на рис. 3.7. | 

Перед настройкой усилителя срывают колебания гетеродина. 
Осуществляют это путем соединения среднего контакта группы 
Від переключателя диапазонов с «плюсовой» шиной приемника, 
После выполнения этих предварительных операций приступают 
к настройке усилителя. 
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Напряжение 40-:50 мкв частотой 465 кгц, модулированное 
синусоидальным колебанием частоты 1000 гц (при глубине модуля- 
пни 30%), подают от генератора Г4-1А (ГСС-6А) на базу транзис- 
тора ШИ. Вращая сердечники катушек 112, 111, 110 и 19, лоби- 
ваются максимального показания вольтметра на выходе приемника. 

Закончив предварительную настройку УПЧ, переходят к под- 
бору сопротивления резистора К7, необходимого для правильной 
работы системы АРУ. Выполняют это следующим образом. Выпа- 
ивают из схемы постоянный резистор К7 и вводят вместо него пере- 
менный резистор сопротивлением | мом. После этого подают от 
генератора Г4-1А на базу транзистора ПП1 модулированный сиг- 
нал 2--3 мкв частотой 465 кгц и подбирают такое поло жение движка 
переменного резистора, при котором напряжение на выходе прием- 
ника достигает максимума. Добившись этого, отпаивают перемен- 
ный резистор, измеряют его сопротивление и вводят в схему посто- 
янный резистор такого же сопротивления. 

В заключение снова вращают сердечники катушек 112-19, 
добиваясь более точной настройки контуров ФСС и УПЧ на проме- 
жуточную частоту. УПЧ считают настроенным, если чувствитель- 
ности с баз транзисторов ППІ, ПП2 и ППЗ не хуже 3-:4 мкв, 
20-:30 мке и 1 ме. 

Ширина полосы пропускания тракта усиления промежуточной 
частоты на уровне 0,5 должна быть не менее 7 кгц. 

После настройки УПЧ сердечники катушек фиксируют пере- 
зином. 


Укладка частот гетеродина в границы диапазонов 


Прежде чем приступать к этой операции, необходимо восстано- 
вить схему гетеродина, т. е. снять перемычку, установленную перед 
настройкой УПЧ для срыва колебаний гетеродина. КПЕ и пере- 
ключатель диапазонов устанавливают соответственно в положения 
максимальной емкости и СВ. 

Укладка частот заключается в следующем. 

Подают от генератора Г4-1А на базу транзистора ПГ напряже- 
нне частотой 515 кец, модулированное синусоидальным сигналом 
частотой 1000 гц (при глубине модуляции 30%), и вращают сердеч- 
ник трансформатора высокой частоты 15, Г7, добиваясь при этом 
максимального напряжения на выходе приемника. 

После этого устанавливают КПЕ в положение минимальной 
емкости, подают от генератора Г4-1А на базу транзистора ППІ моду- 
лированный сигнал частотой 1640 кец и, изменяя емкость полу- 
переменного конденсатора С]г, снова добиваются максимального 
отклонения стрелки вольтметра на выходе приемника. | 

Так как вращение подвижной пластины подстроечного кондев- 
сатора СІг при минимальной емкости КПЕ приводит к изменению 
настройки контура гетеродина на нижней граничной частоте (при 
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максимальной емкости КПЕ), то после настройки гетеродинного 
контура на верхнюю границу диапазона КПЕ снова устанавливают 
в положение максимальной емкости, понижают частоту генератора 
Г4-1А до 515 кгц (т. е. до нижней границы) и вторично подстраивают 
контур сердечником трансформатора высокой частоты, Это в свою 
очередь вызывает расстройку контура у высокочастотной границы 
диапазона, поэтому КПЕ снова устанавливают в положение мини- 
мальной емкости, повышают частоту генератора Г4-1А до 1640 кгц 
и подстраивают контур гетеродина конденсатором С]г. | 

Так повторяют подстройку контура несколько раз до точной 
укладки частот гетеродина в границы средневолнового диапазона. 
Процесс укладки в диапазоне ДВ аналогичен. Разница заключается 
лишь в том, что переключатель диапазонов переводят в положе« 
ние ДВ, генератор Г4-1А перестраивают на частоты 145 кгу (нижняя 
граница) и 425 кгц (верхняя граница), а гетеродинный контур на- 
страивают сердечником трансформатора высокой частоты 16, 18 
и полупеременным конденсатором С1д. 

После укладки частот проверяют работу гетеродина при пони- 
женных напряжениях источника питания. Для этого устанавли- 
вают ротор КПЕ в положение минимальной емкости и плавно или 
скачками понижают напряжение питания. Если гетеродин работает 
устойчиво при 5-6 вольтах, то считают, что он пригоден для экс- 
плуатации. Возможные срывы генерации устраняют подбором со- 
противления резистора ВІ. 


Сопряжение настроек входных и гетеродинных 
контуров приемника «Планета» 


Согласование настроек входных и гетеродинных контуров осу- 
ществляют так, как было изложено на стр. 122, но частоту гене- 
ратора устанавливают равной не 570, а 540 кги. Настроив конденса- 
тором переменной емкости налаживаемый приемник на эту частоту, 
перемещают катушку 11 по ферритовому стержню до тех пор, пока 
показание вольтметра на выходе приемника не достигнет макси- 
мума. Добившись этого, повышают несущую частоту генератора 
до 1580 кгц и, сохраняя прежние значения частоты модулирующего 
сигнала (1000 гу) и глубины модуляции (30%), настраивают прием- 
ник (по возможности точнее) на другую частоту. После этого под- 
страивают входной контур 11, СЗ, Св, С1б полупеременным конден- 
сатором Св, добиваясь при этом максимального напряжения. на 
выходе приемника. 

Описанные операции повторяют несколько раз до получения 
номинальной (не хуже 1,2 мв/м) чувствительности. | 

Процесс сопряжения настроек в длинноволновом диапазоне 
почти такой же. Разница заключается лишь в том, что переключа- 
тель’ диапазонов переводят в положение ДВ, частоты генератора 
устанавливают равными 160 и 390 кгц. Настройки контуров сопоя- 
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РОУ ЧИКИТТИ ОЛРОИНИЧИРИНИИНИНИРМР У. 35 ула Ср 57 


ент 
АИ. 


пт а ам к> д 
л ОВ ЗАМАЛА а ый В Ех «НЫЙ & 


гают изменением положения на ферритовом стержне антенны ка- 
тушки [3 и подбором емкости конденсатора Се. 
Если в процессе сопряжения настроек контуров средневолно- 
вого диапазона произошло смещение катушек 13 и І4, то сначала 
проверяют правильность настройки приемника в диапазоне СВ, 
после чего переходят к сопряжению настроек в диапазоне ЛВ. 


УНИФИЦИРОВАННАЯ РАДИОЛА «РИГА-102» 


Монофоническая" радиола І класса «Рига-102» представляет 
собой устройство, состоящее из транзисторного радиоприемника, 
блока электропроигрывателя и акустической системы. 

Радиола предназначена для: 

а) приема программ радиовещательных станций с амплитудной 
модуляцией (АМ) в диапазонах длинных, средних и коротких волн 
и с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне ультракоротких волн 
(4,11--4,56 м). 

6) проигрывания обычных и долгоиграющих граммофонных 
пластинок. 

‚Питается радиола от сети переменного тока напряжением 
127/220 в. 

Электропроигрыватель, представляющий собой обособленный 
блок с автономным блоком питания, рассчитан на три скорости 
вращения (33'/, 45 и 78 об/мин) и содержит устройство, обеспечи- 
вающее полуавтоматическое включение и автоматическое выклю: 
чение блока. | 

Приемник радиолы «Рига-102» состоит из тех же унифициро- 
ванных блоков (УКВ, КСДВ-ПЧ и УНЧ), что и переносный транзис- 
торный приемник І класса «Рига-103». Разница между ними за- 
ключается в конструкции шасси, расположении отдельных деталей 
и наличии в радиоле выносного звукового агрегата. 

Отличия принципиальных электрических схем приемников 
незначительны: 

наличие в радиоле «Рига-102» стабилизированного источника 
питания, снабжающего блоки КСДВ-ПЧ и УНЧ всеми необходи- 
мыми напряжениями, в том числе постоянным напряжением 22 в, 
которым питаются оконечная и предоконечная ступени УНЧ для 
повышения выходной мощности усилителя до 1,5 вт?; 

дополнение приемника радиолы стрелочным аа на- 
стройки?; 


1 Монофонической системой передачи и приема речи, музыки и другой зву- 
ковой информации называют систему, содержащую один микрофон, передатчик, 
приемник и громкоговоритель. | 

2 В связи с этим в УНЧ изменены сопротивления тех резисторов, которые 
обеспечивают заданные режимы работы транзисторов. 

8 Принцип действия такого индикатора описан в 2.14. 
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Признаки неисправности 


=== 
ь 


Перегорает предохра- 
нитель 


2. Стабилизатор не обе- 
спечивает приемник 
необходимыми напря- 
жениями 

З. Приемник исправен, но 
стабилизатор не обе- 
спечивает КСДВ-ПЧ и 
УНЧ необходимыми 
напряжениями 


4. Отсутствует напряже- 
ние 6,8 в на 4-й ламе- 
ли блока питания; на- 
пряжение на 3-й ламе- 
ли, равное 22 в, есть 
Отсутствует напряже- 
‚ние на 5-й ламели; на- 
пряжение на 3-й ламе- 
ли, равное 22 е, есть 


У 


‚Неисправности блока питания * унифицированной радиолы «Рига-102» 


1. Пробит конденсатор СА, СЗ, 
С2 или С! блока питания 


Вероятные причины. 


2. Пробит диод ДІ или Д2 


— 
7 


кә 


о 


а. 


1 При устранении неисправностей, в блоке питания нужно учи- 
тывать, чте 3707 узел яо переносат коротких замахений. В болъхцинссве 


блока питания 


е Короткое замыкание части 


витков силового транс- 
форматора Тр 
Замыкания цепей, питае-. 


мых от стабилизатора 


Пробит электролитичес- 
кий конденсатор С5 блока 
питания 

Неисправен опорный диод 


Нарушена целость цепи 
резистора К] или К2 блока 
питания 


. Пробит опорный диод Д4. 


блока питания | 
Перегорел резистор К5 


. Пробит конденсатор Сб’ 


Обрыв цепи резистора ВЗ 


Измерить напряжение на конденсаторе. 


Таблица 3.40 


‚ Способы проверки и устранения неисправностей 


Проверить конденсаторы омметром 


Отпаять один из выводов диода и проверить его исправность 
омметром 


`Отпаять проводники от выводов 9 и 1! вторичных обмоток си ло- 


вого трансформатора и включить приемник в сеть. Если предо- 
хранитель перегорит, часть витков обмотки можно считать 
накоротко замкнутой | | 

Отпаять проводники от выводов 3, 4 и 5 колодки блока питания 
и измерить напряжения на выводах. Если измеряемые величины 
равны значениям, приведенным. на схеме, то неисправность 
следует искать в схеме приемника 

Измерить напряжение на конденсаторе. Если оно намного меньше 
22 в, то заменить конденсатор 


Проверить исправность диода. В случае обнаружения дефекта 
заменить диод только однотипным (Д816А) 
Проверить резисторы К! и К2 и качество паек 


Проверить диод 


Проверить резистор пробником или омметром 


Если он исправен, то 
вольтметр покажет 9,2 в, а если пробит, стрелка прибора не 
отклонится 


Проверить цепь пробником или омметром 


случаев короткие замыкания выводов блока заканчиваются выходом 
из строя транзистора Г типа ПБ. 


НИЧ ДаР ЧР д Е аа ечнам онии сес ЗЕ. Олдо аА, 


Признаки неисправности 


1. Проигрыватель не вклю- 


чается 


2. Диск вращается, авто- 
‚стоп И но зву- 


ка нет 


. Перегорел 


—————аы———————————————Ш— 


Неисправности проигрывателя радислы «Рига-102» 


№ 


Вероятные причины 


предохрани- 
тель (ПМ-0,15) блока 


. Обрыв шнура питания или 


неисправность в вилке 


‚ Нарушен контакт в пере- 


ключателе обмоток сило- 
вого трансформатора Тр! 
блока электропроигрыва- 
теля 


3 Неисправен выключатель 


питания Вә 


. Обрыв обмотки трансфор: 


матора Тр! 


. Повреждена головка зву- 


коснимателя 


. Отсутствует контакт в 


разъеме звукоснимателя 


. Обрыв шнура, соединяю- 


щего электропроигрыва- 
тель с приемником 

Не размыкается контакт- 
ная группа звукоснимате- 
ля при пуске проигрыва- 


шить зы, 


Ў аблипа 3.41 


несе 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Проверить целость предохранителя | 
Проверить шнур и вилку 


Пилом отогнуть внутренние контакты переключателя к центру 
отверстия, в котором они находятся 


Проверить выключатель питания, имея в виду, что в нем замы- 
каются противоположные контакты | 
Проверить целость обмотки и ее выводы ] <- 4 


Вынуть головку, как рекомендуется в инструкции, и поднести 
к концам проводников в тонарме палец. Если головка исправна, 
то в громкоговорителе прослушивается фон переменного тока 

Снять дно и обеспечить надежный контакт в разъеме 


Проверить целость шнура 


Снять фигурный экран, проверить качество крепления контактной 
группы и произвести регулировку контактов 


МЫВ—————— що —————————————————ы—ы—ы—=— 


теля 


Неисправности двигателя электропрсиғрывателя радиолы «Рига-102» 


1. При включении прои- |1. Отсутствует контакт в кон: | Проверить, вращается ли якорь двигателя от руки. Замкнуть 
каким-нибудь неметаллическим. предметом контактную труппу 
и проверить, запускается ли двигатель 


грывателя диск не вра- тактной группе включения 
щается двигателя 


ГАСА 


во 


Обрыв цепи пускового 


Выключить проигрыватель и попытаться запустить якорь рукой, 
конденсатора СІ 


Если цепь конденсатора оборвана, то это удастся а В одну 
и другую стороны 
Проверить исправность резистора ВІ и конденсатора СЕ” 


Проверить целость обмотки 
ка двигателя 


4. Оборвана рабочая обмотка | То же 


двигателя 


Попытаться провернуть ротор пальцем. Если это не удастся сделать, 
то разобрать двигатель, прочистить и смазать подшипники и 
отцентрировать ротор 

Выключить проигрыватель и, удерживая ротор электродвигателя 
лезвием отвертки, попытаться провернуть насадку. Если она про- 
ворачивается, то снять ее, нанести на поверхность соприкосно- 
вения насадки с осью нитрокраску и снова собрать узел 


5. Заклинился ротор в пол: 
шипниках 


1. Проворачивается на оси 
насадка двигателя 


2. Диск вращается с мень- 
шей скоростью и не- 
равномерно (звук плава- 
ет) 


2. Отсутствует жесткое сцеп- 
ление между осью двига- 
теля и ротором 


удерживая ротор рукой, попытаться повернуть ось или сместить 
се в продольном направлении. Если это удастся сделать, напрн- 
мер, выдвинуть ось из ротора, то необходимо восстановить сцеп- 
ление между ними. Сделать это можно, накатав Часть оси и 
склеив ее затем с ротором нитрокраской 


1. Отсутствует смазка в под- | Смазать машинным маслом все трущиеся поверхности редуктора 
шипниках двигателя, дис- 


ка и гаразитного ролика 


3. «Плавающий» звук из. 
за неисправности ре- 


3. Оборвана пусковая обмот- 
дуктора 


Обезжирить места соприкосновения паразитного ролика с диском 
и насадкой двигателя. Отрегулировать винтовой пружиной уси- 
лие прижима ролика 


2. Отсутствует надежное 
сцепление оси электро- 
двигателя с диском через 
паразитный ролик 


Отрегулировать запорный рычаг так, чтобы при выключении 
проигрывателя и нажатии на пусковой рычаг диск легко вра- 
щался от руки 

Обнаруживают места соприкосновения венчика с запорным ЕЕ 
с помощью Краен, нанесенной на венчик 


3. При пуске проигрывателя 
запорный рычаг не отхо- 
дит полностью от венчи- 
ка оси диска 


и 
на е е 


/ 
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Признаки неисправности 


’ Вероятные причины 


Уьасые УЧИСЬ ЧИ 


ре „ГАН ми: А Ао А РИ о. ЗА 
ГРЕСИ С 1 РЦ. Е х Зы ОО ГЕ 
А , 


кончание табл. 3.41 


Способы проверки и устранения неисправностей 


КСПВ ҮЦРИОИИЕЕОЗНЕГИИНЕЦИЕ" 27727 А 


4. Диск вращается с мень- 
шей скоростью, хотя 
звук не плавает; 
иногда двигатель не 
берет с места 

5. Не переключается ско- 
рость 


б. Ручка переключателя 
скорости доходит до 
конца своей прорези, 
но не переключает 
скорость 

7. Звук плавает при про- 
игрывании пластинки, 
диаметр которой пре- 
вышает диаметр диска 


1 В результате этого: 1) ролик соприкасается с насад- 
кой двигателя не в центре каждой стунени насадки; 2): на- 


у 


4. Неправильно выставлены 


друг относительно друга 
паразитный ролик и на- 
садка ! (рис. 3.23) 


5. Износилась втулка пара- 
зитного ролика 
1. Неисправен короткозамк- 


нутый ротор электродви- 
гателя 


1. Отсутствует зацепление 
в зубчатой передаче. пе- 


реключателя скорости 


1. Изогнут рычаг, на кото- 


ром укреплена ручка пе- 
реключателя скорости · 


1. Пластинка касается руч- 


ки переключателя скоро- 
сти е: 


рушается соосность ролика и электродвигателя. 


Пользуясь регулировочным винтом *, правильно установить ролик. 


‘Проверить правильность установки по вертикали насадки элек- 
тродвигателя. Соблюдая осторожность, деформировать рычаги 


так, чтобы была в 


двигателя 


Заменить ролик 


Заменить якорь электродвигателя 


осстановлена соосность ролика и электро- 


Ввести зубчатые секторы в зацепление и обеспечить их надежную 
работу путем устранения вертикального перемещения 


Отрихтовать рычаг в горизонтальной плоскости 


Отрихтовать рычаг переключателя скорости в вертикальной плос- 


кости (опустить вниз) 


2 Регулировочным называют винт, касающийся ступен: 
чатого пластмассового подъемника. ну т. ! 


` изменения во входных контурах коротковолновых диапазонов 
радиолы емкостей конденсаторов и схемы питания транзисторов 
УПЧ. | А С А 

„Основные технические данные радиолы приведены в приложе- 
НИИ, | Е 

Поскольку в радиоле используются те же блоки, что и в при- 
емнике «Рига-103%, неисправности блоков КСДВ-ПЧ и УНЧ ра- 
диолы таковы же, как и описанные на стр. 234--9242, Кроме 
того, как показывает статистика повреждений, в монофонических 
радиолах «Рига-102» встречаются и другие нарушения, например: 

1) периодические разрывы цепей из-за плохих контактов в 
разъеме подключения платы УНЧ к блоку КСДВ-ПЧ; гт 

2) отсутствие. контактов в разъеме из-за перекоса платы при ее 
установке; | 

3) замыкание винта радиатора транзистора Т8 или Т9 на кор- 
пус при установке платы с перекосом. 

Первое из перечисленных нарушений обнаруживают легким 
постукиванием по плате УНЧ. Устраняют разрывы цепей, вызван- 
ные плохими контактами в разъеме, регулировкой и чисткой кон- 
тактов. ! 

Возможность появления второго и третьего нарушений исклю- 
чают правильной установкой платы УНЧ. 

Выполняют эту операцию следующим образом. 

Устанавливают в пазы двух радиаторов без перекоса нижнюю 
прокладку. Затем вводят плату в разъем. После этого ставят верх- 
нюю прокладку и закрепляют плату винтом М4. 

Поиск причины неисправности радиолы начинают с осмотра 
узлов, деталей и монтажа, а затем кратковременного включения 
аппарата в сеть. Если при этом предохранитель перегорает (что 
указывает на неисправность блока питания), то проверяют каче- 
ство конденсаторов сглаживающего фильтра и выпрямительных 
диодов (таблица 3.40). Если же предохранитель остается целым, то 
определяют неисправный блок. В первую очередь интересуются 
тем, нормально ли проигрываются граммофонные пластинки, а затем 
проверяют, работает ли приемник хотя бы в одном из диапазонов. 


Разборка проигрывателя радиолы «Рига-102» 


Для получения доступа к деталям и узлам проигрывателя не- 
обходимо отвинтить со стороны дна радиолы пять шурупов; для 
снятия платы — отвинтить дополнительно еще два винта с нака- 
танной головкой. Доступ к механике автостопа открывается после 
снятия фигурного алюминиевого экрана, укрепленного на двух 
зажимах. Диск снимают следующим образом: отключают проигры- 
ватель .от сети, перемещают ручку «Пуск» в направлении стрелки 
и поднимают диск вертикально вверх. Зы 
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Для того, об воспроизведение записи не сопровождалось 
гудением, панель электропроигрывающего устройства должна сво- 
бодно покачиваться на пружинах. Если она или отдельные рычаги 

касаются корпуса проигрывателя, то возможно нарушение аморти- 
зации и связанное с ним появление звука низкого тона (гудения). 

Регулировку амортизации проигрывателя производят равил 
ной установкой амортизационных пружин. 


нь ЗВ е" 


і і 


д) 


и о ани 


Паразитньш 


ролик Насадка 


Вал 


Рис. 3.23. Правильное (а) и неправильное (6) положения паразитного ролика от: 
носительно насадки 


Автостоп электропроигрывающего устройства 


Автостопом вообще называют устройство, останавливающее 
в нужный момент движущиеся механизмы. В радиолах и проигры- 
вателях граммофонных пластинок автостоп служит для полуавто- 
! матического включения и автоматического выключения диска. · 
Существует несколько видов автостопов. Ниже описывается 
одна из последних конструкций, получившая наиболее пира 
распространение. 
Автостоп состоит из схо их основных Деталей (рис. 3.24- аі 
1) пружинящего поводка Ї ‚ установленного в диске (рис. 3.25); 
2) заостренного Рына 2 следящей системы, расиоложецгови 
под диском; 
3) переходного рычага 3, касающегося рычага 2 под диском 
и служащего для: 
а) передачи движения от заостренного рычага при срабатыва- 
нии автостопа; 
б) освобождения основного рычага 4 автостопа; | 


Ве: онаа та 


ва 


і 


1 Вид сверху на детали электропроигрывающего устройства показан на 
рис. 9.24 6. 
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5, 24-6. Электропроигрывающее устройство. ‘без диска в исходном состоянии (вид сверху): 


а — Насадка (ось) двигателя, бі рычаг (замок диска), в — пластмассовый ступенчатый подъемник, г — паразитный ролик. 
покрытый резиной, 0) — огракичитель рычага 2, е — регулировочный 0 спуска и подъема паразитного ролика, ж — 
\ регулировочный винт положения т 


| 


рующего фрикционный рычаг. 


ролифт обеспечивает плавное 
опускание тонарма на пластин- 
ку’ и подъем его после прослу- 
шивания записи. 


в) приведения заостренного рычага в исходное положение 
после срабатывания автостопа; 
4) основного рычага 4, включающего электродвигатель, головку 


звукоснимателя, а также поднимающего и опускающего микр г 
лифт; | | З 


Диск 
> 


Пружинящий 
Д лододок . 

| 
| 


Рис. 3.25. Диск электропроигрывающего устройства 


5) фрикционного рычага 5, укрепленного на оси тонарма и 
передающего движение от последнего к заостренному рычагу 2; 

6) пускового рычага 6, обес- | 
печивающего: | 

а) открытие замка диска; 

6) притяжение паразитного 
ролика к диску и насадке элек- 
тродвигателя; А 

в) перемещение основного 
рычага; 

7) рычага выключения и 
включения автостопа, фикси- 


Связанный с автостопом мик- 


Принцип действия описывае- Рис, 3.26. Граммпластинка 


мого автостопа основан на увели- | 


ении угловой скорости тонарма после проигрывания пластинки 


и перехода иглы звукоснимателя с последней канавки записи на 
конечную бороздку пластинки (рис. 3.26). 


* Плавное опускание тонарма обеспечивает сохранность пластинки и отно- 


сительно дорогостоящей и трудно ремонтируемой головки звукоснимателя. 
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1. Выпал, согнулся или по- 
ломался пружинящий по- 
водок диска 


1. Автостоп не срабаты- 
вает 


2. Заклинился на оси за- 


остренный рычаг 


3. Освободилась пружина 
фрикциона, вследствие 
чего нарушилось зацепле- 
ние рычага 5 с осью 
тонарма 


4. Заклинился в направляю: 
щих основной рычаг 4 


Сильно натянута пру- 
жина фрикционного сцеп- 
ления 


2. Автостоп срабатывает |1. 
прежде, чем иголка до- 
ходит до конца записи 


2. Проигрывается пластинка, 
отверстие которой нахо- 
дится не в центре «кольца» 
записи 


Неправильно изогнут ог- 
раничитель исходного по- 
ложения 
рычага* 


3. Автостоп срабатывает |1. 
до установки тонарма 
на пластинку 


2. Деформирован заострен- 
ный рычаг 2 


Основные неисправности автостопа электропроигрывающего устройства 
г: 0 - = = 


фрикционного 


Таблица 3.42 


рор 
к 


Способы проверки и 
устранения неисправностей 


Выравнять поводок или заменить его новым 


Очистить и смазать ось рычага. Проверить свободно ли враща- 
ется он на своей оси. 


Натянуть пружину фрикциона так, чтобы рычаг 5 и заостренный 
рычаг 2 уверенно и без больших усилий передвигали друг 


друга 


Отрегулировать положение рычага В направляющих и нанести 
на трущиеся поверхности смазку ЦИАТИМ-201 


Отрегулировать фрикционное сцепление 


Поменять пластинку 


Подогнуть ограничитель к ближайшим амортизационным пружи: 
нам 


Отрихтовать рычаг 


Так как граммофонные пластип- 
ки отличаются друг от друга разме- 
рами спиралей последней канавки за- 
писи и конечной бороздки, то необхо- 
дима механическая следящая система, 
вырабатывающая независимо от раз- 
мера пластинки команду на срабаты- 
вание автостопа в течение приблизи- 
тельно одного оборота пластинки 
после перехода иглы на конечную 
бороздку. 

При проигрывании миниатюр- 
ных пластинок начальные канавки 
располагаются на небольших расстоя- 
ниях от центра диска, поэтому сле- 
дящая система не позволяет прослу- 
шать всю запись. По этой причине 
перед проигрыванием таких пласти- 
нок ручку «Автостоп» устанавливают 
в положение «Выкл.» 

Исходным состоянием автостопа 
и проигрывателя является такое, 
в которое переходит система, когда 
звукосниматель устанавливают на 
опору, а ручку «Пуск» — в начальное 
положение. При правильно. отрегули- 
рованных рычагах автостопа система 
работает следующим образом. 

С перемещением ручки «Пуск» 
в направлении стрелки пусковой ры- 
чаг (рис. 3.24-а): | 

а) открывает замок диска; 

б) подводит паразитный ролик 
к диску и насадке двигателя; 

в) включает двигатель; 

г) размыкает головку звукосни- 
мателя; 

д) освобождает с помощью пере- 
ходного рычага 9 заостренный ры-: 
чаг?" 

е) устанавливает все перечислен- 
ные выше рычаги в новое (пусковог) 
положение, 

ж) опускает тонарм на пластинку. 
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‚ Снятие звукоснимателя с опоры и установка иглы на пластинку 
перемещает фрикционный рычаг 5, подготавливая его к передаче 
движения от тонарма к заостренному рычагу 2. Когда тонарм при-_ 
ближается к центру диска на расстояние 70-:75 мм фрикционный 
рычаг перемещает своим поводком заостренный рычаг, в результате 
чего острый скошенный край рычага 2 приближается к пружиня- 
щему поводку / диска (рис. 3.27). 

После первого и последующих касаний этих деталей рычаг 2 
отодвигается назад. Проскальзывание его на оси тонарма происхо- 
дит за счет фрикциона рычага 5. Пока угловая скорость перемещения 
тонарма мала, возможность зацепления заостренного рычага с пру- 
жинящим поводком диска исключена. Но как только игла выходит 


} 
0/ 


Поводок Рычаг 2 ых \ \ 
Мйедия 
) __ Траектория ддижения 
пружинящего 
лободка 


РИС: 3:97: 


а) Положение рызага 2 и пружинящего поводкә при движении тонарма в копце «коль- 

ца» записи (стрелкой показано направление движения рычага 2}; 6) Положение рычага 

2 и пружинящего поводка при движении тонарма по спиральной бороздке (захват и пе- 
ремещение рычага 2 пружинящим поводком ведет к срабатыванию автостопа) 


из последней канавки записи и переходит на конечную бороздку 
пластинки, тонарм начинает быстро перемещаться к центру диска. 
Это приводит к ускоренному движению в том же направлении и за- 
остренного рычага. Пружинящий поводок / диска входит в зацеп- 
ление с рычагом 2 (рис. 3.27) и поворачивает его на дополнительный 
угол. В результате этого поворачивается и переходной рычаг 3, 
который освобождает другие рычаги, переводя их в исходное положе- 
ние. Одновременно выключается двигатель, замыкается головка 
звукоснимателя и тонарм поднимается над пластинкой. 


УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «РИГА -103». . 
ОБЩИЕ. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМНИКЕ 


Созданный на радиозаводе им. А. С. Попова радиоприемник 
Г класса «Рига-103» является в настоящее время лучшей моделью 
переносного радиоприемника на полупроводниковых приборах. 
В приемник входят унифицированные блоки, на которых собрана 
монофоническая радиола «Рига-102» (стр. 214), поэтому его основ- 
ные технические данные (за исключением номинальной выходной 
мощности, нижней границы диапазона воспроизводимых звуковых 
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частот и некоторых других величин) совпдИет с техническими дан- 


ными радиолы «Рига-102». 

Приемник состоит из четырех блоков: УКВ (У1), КСДВ- НЧ 
(У2), стабилизатора (УЗ) и УНЧ (54). 

Блок УКВ собран на двух транзисторах: ТІ типа ГТЗІЗБ и 
Т2 типа ГТЗ1ЗА, включенных по схеме с общей базой. Первый 
полупроводниковый триод усиливает колебания, принятые УКВ 
антенной, а второй преобразовывает их по частоте. 

Входной широкополосный контур 12, СІ, С2, настроенный на 
среднюю частоту УКВ диапазона, связан с антенной (симметричным 
диполем) индуктивно (данные о катушках приведены на стр. 
254—258). Усиленный УВЧ частотно-модулированный сигнал 
снимается с контура 13, СТ, настраиваемого на частоту принимае- 
мого сигнала сердечником катушки 13.• 

Диод ДІ типа Д20 исполняет роль ограничителя, предотвра- 
шающего перегрузку УВЧ и уход частоты при воздействии на.при- 
емник сильных сигналов. 

Преобразователь частоты — генерирующий (транзистор 12 
блока УКВ одновременно генерирует вспомогательные колебания 
и смешивает их с принимаемыми сигналами). 

Обратная связь в гетеродине емкостная; настройка произво- 
дится перемещением сердечника катушки 14, механически связан- 
ного с сердечником катушки 13. Преобразование частоты осуще- 
ствляется по второй гармонике гетеродина 

Для поддержания постоянства настройки приемника на час- 
тоту принимаемой станции в блоке применен варикап Д2 типа 
Д901Б, включенный параллельно контуру гетеродина. Управляю- 
щее напряжение на Д2, изменяющее его емкость, а следовательно 
и частоту гетеродина, подается с детектора ЧМ сигналов. 

Вторым, самым крупным, блоком приемника является блок 
КСЛВ-ЦЧ. Он состоит из печатной платы, блока КПЕ, клавишного 
механизма, переключателя диапазонов и магнитной антенны. 

Надежность работы блока КСДВ-ИЧ в значительной степени 
зависит от расположения печатной платы и клавишного механизма, 

В положениях переключателя диапазонов СВ и ДВ входные 
цепи приемника представляют собой двухконтурные полосовые 
фильтры с индуктивной связью между контурами и индуктивно- 
емкостной связью с антенной. В положениях КВ-1, КВ-2 и КВ-З 
входные цепи принимают вид одиночных, индуктивно связанных 
с антенной контуров. 

При приеме длинных и средних волн на магнитную антенну 
входные контуры, работающие с наружной антенной, отключаются, 
а контуры магнитной антенны подключаются. 

Транзист гор ТІ блока КСДВ-ПЧ, включенный по схеме с ОЭ, 
выполняет функцию усилительного элемента первой ступени УПЧ 
по тракту ЧМ и усилителя высокой частоты по тракту АМ. При 
переключении приемника на средние и длинные волны эта ступень 
8% 9% 


2 ды 
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„Чуе 500 Уря Закат ЧЕ. 


а СКА 


р бана 


работает как апериодический усилитель, а при лера переклю- 
чателя диапазонов в положения КВ-1, КВ- 2 и КВ-3, т. е. при при- | 
еме коротких волн, — как резонансный усилитель. 

На транзисторе Т2, включенном по схеме с ОЭ, собрана вторая 
ступень УПЧ по тракту ЧМ и смеситель по тракту АМ. 

Транзисторы ТЗ и ТА являются усилительными элементами 
третьей и четвертой ступеней УПЧ по тракту ЧМ и первой и второй | 
ступеней УПЧ по тракту АМ. Во всех ступенях УПЧ используются 
двухконтурные полосовые фильтры с индуктивной связью. 

Полоса пропускания УПЧ по тракту АМ меняется скачком 
путем изменения связи между контурами трансформаторов Тр2 
и Тр4 промежуточной частоты. 

Отдельный гетеродин с автотрансформаторной связью выпол- 
нен на транзисторе То, включенном по схеме с ОБ. 

Детектор частотно-модулированных сигналов собран на диодах 
ДЗ и ДА типа Д2Е по схеме симметричного детектора отношений, 
а детектор амплитудно-модулированных сигналов — на диоде ДБ 
того же типа. 

Система АРУ, раздельная по трактам ЧМ и АМ, выполнена на 
отдельных диодах ДІ и Д2 типа Д104А. Благодаря действию АРУ 
выходной сигнал изменяется на 4-5 06 при изменении входного 
сигнала на 40 06. 

Блок УНЧ, собранный на отдельной печатной плате, состоит 
из ступеней предварительного усиления, предоконечной ступени, 
построенной по последовательной двухтактной схеме, и: выходной 
ступени, выполненной по последовательной двухтактной схеме 
с бестрансформаторным выходом. 

Последние пять ступеней усилителя низкой частоты; охвачены 
отрицательной обратной связью. 

Блок стабилизатора обеспечивает ступени предварительного 
усиления УНЧ и некоторые ступени других блоков стабилизирован- 
ным напряжением 6,8 в, а также питает делители напряжения, с вы- 
ходов которых снимаются постоянные исходные напряжения сме- 
шения на базы транзисторов Т1-:-Т5 блока КСДВ-ПЧ, транзистора 
Т2 блока УКВ и других полупроводниковых триодов. 


Некоторые замечания по эксплуатации и разборке 
приемника «Рига-103» 


При обращении с приемником и его разборке необходимо, кроме 
общих правил, изложенных в п. 3.1 и 3.6, соблюдать следующие 
положения: 

1) перед установкой нового источника питания убедиться 
в том, что знаки «--» и «—> соответствуют действительной поляр- 
ности элементов батареи; 

2) вдвигать контейнер с источником питания осторожно, без 
усилий; помнить, что в приемниках первого образца установ- 
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қа контейнера с перекосом может привести к повреждению 
ФИН; З 

_ 3) осторожно извлекать приемник из футляра, так как небреж- 
вое выполнение этой задачи может привести к обрыву цепей регуля- 
тора громкости; | 

4) во избежание повреждения оконечной ступени УНЧ тща- 
тельно предохранять гнезда дополнительного громкоговорителя 
и телефона от короткого замыкания; 

5) при подключении к приемнику внешнего источника питания 
(особенно аккумуляторов) строго следить за тем, чтобы положитель- 
ный электрод источника был присоединен к «плюсовому» выводу 
приемника, а отрицательный электрод — к «минусовому» выводу. 


Поиски причин неисправностей в приемнике «Рига»-103» 


Как уже отмечалось выше (см. п. 3.5), содержание и порядок 
работы по отысканию отказавшего элемента схемы или цепи зави- 
сят от характера неисправности приемника. Для облегчения поиска 


Основные состояния 
приемника 


Приемник 
совершенно 
не радотает 


| В приемнике не радотают | 
отдельные длоки 
или устройства 


‚ Приемник 
работает плохо 


Рис. 9.28. Схема поиска отказа приемника «Рига-103» 
(Расшифровку см. на стр. 231—232) 


о а ен МА заа Т. 


Таблица 3.43 
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Неисправности цепей питания, громкоговорителей и ламп подсветки шкалы приемника «Рига-103» 


Признаки Вероятные 4 
неисправности причины Способы проверки и устранения неисправностей 
1. В громкоговорителе | 1. Разрядилась батарея Измерить напряжение на пружинящих лепестках гнезда (ШИ) 
не слышны передачи внешнего источника питания при выключенном и включенном при- 
радиостанций, а также емнике. Если измеряемая величина меньше 11 в (при измере- 
собственный шум при- нии напряжения под нагрузкой), то заменить батарею 
емника 
2. Нарушен контакт между | Извлечь контейнер с источником питания и измерить напряжение 


элементами батареи на каждом элементе 


3. Отсутствует контакт меж- | Очистить пластины контейнера от грязи и окислов 
ду одним из полюсов ба- 
тареи и контактной плас- 
тиной контейнера 


4. Нарушен контакт в гнез- | Измерить напряжение на цилиндрических ножках гнезда. Если 
де (114) внешнего источ- | оно равно 11 -:= 12 в, то контакт в гнезде хороший 
ника питания 


5. Обрыв цепи питания Проверить исправность цепи питания пробником или омметром 


6. Нарушен контакт в вы- | Замкнуть пинцетом контакты под клавишей «Вкл.» 
ключателе питания 


2. В громкоговорителе 1. Отсутствует контакт в|Замкнуть лепестки гнезда пинцетом 


не слышен собственный гкезде «Телефон» 

шум приемника. Лам- |2 Выпала винтовая пружина | Т с же 

почки подсветки све- гнезда «Телефон» 
тятся 


3. Оборвана цепь громко-| Проверить цепь пробником или омметром 
говорителей | | 


с индексами от 1 до 19 
(включительно) — резуль- 
тат проверки. 

Расшифровка этих со- 
кращений приведена на 
стр. 231 и 232. 


Е Е Е отказа приемника «Ри- 
= п 5 а) м 2 або о с $ 
=о о 2. Е га-103» на рис. 3.28 приве- 
го ы 5 дена схема последователь-. 
5 К = 5 ности поиска. Буква «Р» 
= 5 т =’ с нижними индексами от 
5 х Ея с 1 до 13 (включительно) 
а = 9 Е означает на этой схеме ре- 
= = 5. комендацию, а: буквы РИ 
555 > 
2 
= 


[А7 
<_ 


поэтому включать 
ремонта выключателя доступ к нему 


можно получитв, если снять все ручки 


#2. 


Расшифровка сокращений, 
приведенных на рис. 3.28 


Р; — используя метод про- 
верки прохождения сигнала от измери 
тельного генератора Г4-[А или спо- 
собом сужения зоны поиска, опреде- 
лить ненсправную ступень высоко- 
частотной части приемника; Р, — 
проверить исправность усилителя 
низкой частоты, например, путем 
прикосновения к выводу 2 печатной 
платы; Рз — подвергнуть УНЧ более 
детальной проверке, начиная с гром- 
коговорителя; Р, — внимательно с<- 
мотреть блок УКВ, проверить целость 
дорожек, исправность паек, надеж- 
ность контактов, измерить постоян- 
ные напряжения на электродах тран- 
зисторов; Р, — внимательно ссмот- 
реть ступень, проверить монтаж, · 
надежность паек и контактов в пане- 
лях транзисторов, измерить постсян- 
ные напряжения на электродах тран- 
зисторов; Р, — установить, какой 
блок (УКВ или КСДВ-ПЧ) не рабо- 
тает; Р, — подключить наружную 
антенну через конденсатор емкость» 
8200 лф-= 0,012 мкф к базе транзис- 
тора Т4 блока КСДВ-ПЧ, а затем 
к базам транзисторов Т3, Т2 и ТІ 52 
этого же блока и выяснить, прослу- 
шиваютея ли при этом в громкогово- 
рителе трески и. шорохи; Р, — прове- 
рить громкоговорители, их цепь и на- 
дежность контакта в гнезде телефо- 
на; Р, — проверить целость цепей 
питания и надежность контакта в 
гнезде ИМ внешнего источника пи- 
тания; Р., — измерить ток Јур, П0- 
требляемый приемником; Р; — изме- 
рить напряжение источника питания 
под нагрузкой; Р; — проверить ис- 
правность конденсатора С5; Рз — за- 
менить батарею; РИП, — усилитель 
низкой частсты работает нормально; 
РП. — усилитель низкой частоты ра- 
ботает плохо; РП. — не работает 
блок УКВ; РП, — не работает блок 
КСДВ-ПЧ; РП, — не. работает одна 
из ступеней блока; ФП, — ток, по- 
требляемый приемником, нормален; 
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э 


Проверить пелость нитей лампочек 
регулятора громкости и настройки и СНЯТЬ 


= 0,7 а, 


0,6. 
устранения неисправности рексмендуетея только на корот 


промежутки времени 


+ 


неисправности ток, потребля 
од ручками 


ь сопротивлечие звуковой катушки (сопро 


[2 


ри этой 


"9 


последовательно соединенных исправных ка 


равно 6 ом) 
чивается до 


Устранить замыкание. 
гайки п 
шкалу. 


П 


Измерит 
Проверить цепь питания лампочек пробником или омметром 


Замкнуть контакты выключателя пинцетом. 


В случае необходимости 


| 5 
ыы 
1231 


п 


подсветки 


з 


лепестков гнезд 


звуковая ка- 
и ША на шасси 


о 


говорителей 
включает лампочки 


Замыкание верхних по 
Обрыв цепи лампочек 
ыключатель 


їз 
у 
—> 


не 


Перегорела одна из лам- 


тушка одного из громко- 
почек 


4. Оборвана 
схеме 


1 
1 
А 
3 


работа: 
чается сла- 
женным 
работает 
шкалы 


7 
й 

х 

2 4 


но звук полу 


бым и иска 
подсветки 


Приемник 
нормально, но лампоч- 


Приемник 
сИ 


не светятся 


З. 
4. 


2 | 
| 
А 
в: 


РП. — напряжение источника питания нормально; РЛ, — ток, потребляемый приемником, 
меньше номинального; РЛ; — ток, потребляемый приемником, значительно превышает номи- 
вальный; РП;, — напряжение источника питания понижено, 


Определение неисправной ступени блока УНЧ 
приемника «Рига-103» 


Прежде чем переходить к поиску неисправной ступени УНЧ, 
необходимо проверить источник питания и его цепь при выключен- 
ном приемнике; затем ввести в общую цепь питания миллиампер- 
метр на 200-250 ма и убедиться в том, что потребляемый приемни- 
ком ток равен или близок к нормальному, измерить напряжения 
на коллекторах транзисторов Т8 и Т9 выходной ступени. При всех 
измерениях напряжений «плюсовый» зажим или гнездо вольтметра 
присоединяют к корпусу приемника, а «минусовый» — к той точке 
схемы, потенциал которой относительно корпуса нужно определить. 

При измерении напряжений на коллекторах транзисторов Т8 
и Т4 «отрицательный» зажим вольтметра можно соединять не только 
с коллекторами триодов, но и с выводами /4 и 13 печатной платы! 
УНЧ, что более удобно. Кроме упомянутых выводов, на плате УНЧ 
имеется еще [5 выводов, которые служат для соединения блока 
УНЧ с громкоговорителями, резисторами Ё5--К7, конденсаторами 
СА, Сб и другими блоками приемника. 

Цель измерения напряжений на коллекторах транзисторов око- 
нечной ступени УНЧ заключается в том, чтобы проверить, делят 
ли транзисторы Т8 и Т9 напряжение источника питания (И) на 
две равные части (Иктв и Иктэ). Если напряжения ва коллекто- 
рах транзисторов Т8 и Т9 неодинаковы, например, Ок: < 0,50, 
а (Јл > 0,5 Ин, то принимают меры к выравниванию этих на- 
пряжений: (тв = (то = 0,5Оип. 

Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможный вы- 
ход из строя транзисторов Т8 и Т9, связанный с появлением неко- 
торых неисправностей в одной из двух предшествующих ступеней 
УНЧ. | 

В случае неравенства напряжений Ив и Иктю проверяют 
наличие и правильность установки транзисторов в панелях, надеж- 
ность контактов выводов трнодов, отсутствие замыканий в монтаже 


и целость цепей оконечной и предоконечной ступеней усилителя. 


Оценить общую работоспособность УНЧ можно прикосновением 
руки к выводу 2 печатной платы. Если это вызовет щелчок и лояв- 
ление фона, особенно заметного при размещении вблизи приемника 
включенного в сеть переменного тока паяльника, настольной лампы, 
измерительного генератора или какого-нибудь другого прибора, 
то выходную и предоконечную ступени, а также часть ступеней пред- 
варительного усиления считают исправными. 

1 Счет ВЫВОДОВ печатной платы ведется от шкалы приемника со стороны 


дорожек (см. схематическое изображение платы блока УНЧ на прилагаемой 
к каждому приемнику принципиальной схеме). 
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Далее устанавливают регуляторы тембра в положения, соот- 
ветствующие широкой полосе пропускания УНЧ, и прикасаются 
рукой к выводу /2 печатной платы, т. е. через конденсатор С14 
емкостью 10 мкф к базе транзистора ТЗ. Если это вызывает появле- 
ние фона, то правую (по схеме) часть усилителя считают в первом 
приближении исправной. В случае непрохождения «сигнала» с базы 
транзистора ТЗ прикасаются к базе транзистора 14. 

Описанным способом можно относительно легко и быстро 
определить неисправную ступень УНЧ. Более детальная проверка 
блока описана на стр. 248 и 249. 


` Подготовка к регулировке и настройке приемника «Рига-103» 


Перед тем как регулировать и настраивать блоки приемника 
необходимо выполнить следующее: 

1) измерить напряжение источника питания под нагрузкой; 
оно должно быть равно 11-12 в; 


=> Клавиша 
=] 4 М 
_ = ‚ основание 
т т клавиши 
В 
2 =_= побива тяга 
А А проиль) 
2 
я 
й 
| А Подвижный 
| й контакт-пружина 
Крышка й ру 
контактного 7 
‚ устройства 7 
| й Основание контактного 
| ? устройства 
й Ќ. Й 
7 АК Нелодбижный контакт . 
д 2 


Тяги с подвижными контактами 


Рис. 3.29. Клавишный переключатель диапазонов в положении, когда 
клавиша нажата 


2) соединить между собой проводником гнезда антенны, земли 
и УКВ антенны; 

3) нажать на клавишу «СВ»; 

4) измерить напряжения между шасси и электродами каждого 
из транзисторов и сравнить их с данными, приведенными на прин- 
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Признаки неисправности 


1. Приемник не прини- 
мает передачи радио- 
станций. Режим работы 
транзисторов Т8 и ТЭ 
отличается от приве- 
денного на принципи- 
альной схеме 


2. Уменьшилась гром: 
кость звука. Изменился 
режим работы транзис- 
торов Т8 и Т9 


1 


ќ 


Таблица 3.44 


Неисправности последних трех ступеней УНЧ приемника «Рига-103» 


Вероятные причины 


1. Отсутствует контакт в 
панели транзистора Т5 
или Тб 


2. Мало сопротивление ре- 
зистора А23 вследствие 
смещения его движка вле- 
во (по схеме) 


3. Пробит транзистор Тб · 


4. Пробит транзистор Т4 


1. Пробит конденсатор С17 


2. Пробит транзистор 117. 


Способы проверки 
и устранения неисправностей 


Измерить постоянные напряжения на элёктродах транзисторов 


Т5 -- Т7. Если они заметно отличаются от значений, приведен-. 


ных на схеме, то зачистить и изогнуть выводы транзисторов 
Т5 и Тб так, чтобы контакты в панелях были надежными 


Измерить напряжение на коллекторе транзистора Т9. Если оно 


равно 1,3 в (вместо 6,0 в), то предположение о том, что со- 
противление резистора №23 уменьшилось, можно считать под: 
твержденным* 


Измерить напряжение на коллекторе транзистора Т9. Если оно 
снизилось до 1 е, то проверить транзистор Тб на приборе 
Л-2-1 или аналогичном. 


Проверить транзистор Т4 испытателем полупроводниковых при- 
боров. 


ї 


Измерить напряжение на конденсаторе С17. Если он пробит, то 
стрелка вольтметра не отклонится, а если цел, то дойдет до 


отметки шкалы, соответствующей приблизительно 4,5 в (следует. 
иметь в виду, что при пробое конденсатора С17 снижается. 


также напряжение на коллекторе транзистора Т9 до 1,5 в и 
увеличивается ток покоя до 22 -:-25 ма). 


Измерить ток покоя и напряжение на коллекторе транзистора Т9. . 
Если ток очень велик (доходит до 1,2 а), а напряжение, наобо- 


рот, понижено до 0,5 в, то транзистор Т7 пробит? | А 


и 


ы \ 


3. В громкоговорителях | 1. Пробит конденсатор С20 | Измерить напряжение на конденсаторе С20. Если оно равно нулю 
слышны передачи ра- (вместо нормального 6 в), то конденсатор пробит. Следует 
диостанций, но посто- иметь в виду, что при пробое конденсатора С20 напряжение на 
янные напряжения на коллекторе транзистора Т9 снижается до 4-х в, а ток покоя 
электродах транзисто- м возрастает до 0,7 а. 


ров Т8 и Т9 отлича- 
ются от приведенных 
на принципиальной 
схеме 


2. Пробит конденсатор С19 | Измерить напряжение на конденсаторе. Если он не пробит, то 
стрелка вольтметра отклонится до отметки 0,6 в. Признаком 
пробоя является также понижение напряжения на коллекторе 
транзистора Т9 до 4-х в | 


4. Звук воспроизводится | 1. Оборван или поврежден | Измерить напряжение на коллекторе транзистора Т9. Если оно 


с хрипом термистор К27 понижено, то отпаять один из выводов проверяемого термис- 
тора и проверить его на обрыв. Заменять термистор желательно 
однотипным 


Неисправности УНЧ, не вызывающие изменений режимов работы транзистсров Т5 -- Т9 


1. В громкоговорителе | 1. Обрыв цепи регулятора | роверить цепь регулятора громкости 
не слышны ни передачи громкости 
радиостанций, ни соб- 
ственный шум прием- 
ника 


2. Пробит конденсатор С4 | Измерить напряжение на конденсаторе. Если оно равно прибли- 
зительно 4,5 в, то конденсатор исправен 


3. Пробит-конденсатор Сб | Измерить напряжение на конденсаторе, которое должно быть 
равно 0,8 в. 
4. Замыкание вывода 12 пе- | Устранить замыкание 
чатной платы на корпус 


‹ 


2. Уменьшилась  гром-|1. Пробит конденсатор бг Измерить напряжение на конденсаторе (оно должно быть рав- 


кость звука ( но 3,2 в) 
2. Обрыв цепи или плохая | Приссединить по очереди к каждой паре точек схемы, к кото- У 
пайка конденсатора Сб, | рым припаяны эти конденсаторы, другой, исправный, емкостью 
С15 или С19 50 мкф. | 


3. Замыкание вывода 7 или | Устранить замыкание. 
11 печатной платы на ) 
шасси 


№ 
`2 
сл 


М 
(> 
С» 


Признаки неисправности 


рот ААУ, ААО ев: ДАВИТЕ РЕР Чуу 


О ооо. ане, СРР. Ч КНР." РОНЕ ОДА. АТОН ПОРН ГВИАНА “СЕЧИ: ЦЕНЕ ЦЕ: 


Вероятные причины 


Окончание табл. 3.44 


а 


Способы проверки 
И устранения неисправности 


аорта арто оаа ааа РЕБОНРЕЦИЛЫШЕДВОЗЕСЩЕНВЕЕЕЕЫС АЕ НЕА 008. 17 р ВЕИЕ ЗРЕО ОМЕРЕРСЕСИАЕЛА ВОАС БЕС 1.05 


3. Звук воспроизводится 
слабо и с искажениями 


4. УНЧ склонен к само- 
возбуждению; при лег- 
ких ударах по плате 
прослушиваются трески 


5. Не работает один из 
регуляторов тембра 


6. При вращении регуля- 
тора громкости про- 
слушиваются трески 


7. Прием сопровождается 
искажениями и трес- 
ками 


1. Выпал из панели тран- 
зистор Т2 или Т7 


2. Обрыв цепи резистора К5 


3. Обрыв цепи конденсато- 
ра С20 


1. Обрыв 
тора С4 


цепи конденса- 


2. Плохой контакт в месте 
крепления платы к метал- 
лическому шасси 


1. Обрыв цепи регулятора 
тембра 


2. Неисправен 
тембра 


регулятор 


1. Ненадежен контакт в ре- 
гуляторе громкости 


1. Не отцентрирована под- 
вижная система одного из 
громкоговорителей = 


Ввести транзистор в панель 


Измерить напряжение на коллекторе транзистора Т2. Если оно 
равно приблизительно 1,2 в, то цепь резистора В5 оборвана 


Присоединить к точкам схемы, к которым припаян конденсатор, 
другои, исправный, емкостью 500 мкф 


Присоединить к точкам схемы, к которым принаян конденсатор, 
другои, исправный, емкостью 30 мкф 


Поджать два винта, крепящие плату УНЧ к шасси 


Проверить цепь пробником или омметром 


Замкнуть пинцетом средний вывод регулятора тембра сначала 
с одним крайним выводом, а затем с другим. Если это вызы- 
вает резкое изменение тембра, то проверяемый регулятор не 
исправен 


Отремонтировать регулятор громкости или заменить его 


Проверить громкоговоритель 


8. Повороты ручек ре- |1. Замыкание вывода 9,6| Устранить замыкание 


гуляторов тембра изме-| или 10 печатной платы 
няют громкость звука| на шасси 
скачком 


1 В случае невозможности установления нормальных Т6 - Т8 полупроводниковые триоды с разбросом парамет. 
режимов работы транзисторов оконечной ступени измене- ров, не превышающим 5%. 
ниём сопротивления резистора К23 следует измерить коэф- 2 При пробое этого транзистора нагревается резис- 
фициенты усиления и неуправляемые токи коллекторов тор ЕЗ0. 
транзисторов Т4- Т7 и подобрать на место транзисторов 


Таблица 3.45 
Неисправности УПЧ радиоприемника «Рига-103» | 


Признаки неисправности Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправности 


1. Приема нет, однако с! 1. Нарушен контакт в пе- | Вынуть контактную планку, зачистить и отрегулировать кон- 
розетки электропроиг-| реключателе под клави-| такты 

рывателя сигнал низ- шей «Звукосниматель» 

кой частоты проходит 


е 


. Нарушен контакт в па- | Зачистить и изогнуть выводы транзисторов ТІ ~ Т5 так, чтобы 
нели одного из транзис-| контакты в панелях были надежными 
торов блока КСДВ-ПЧ 


3. Выпал из панели один | Ввести транзистор в панель, предварительно изогнув выводы 
из транзисторов блока | триода так, чтобы они плотнее входили в гнезда панели 
КСЛВ-ПЧ 


4. Оборван проводник, сое- | Прикоснуться к диоду Д5 блока КСДВ-ИЧ лезвием отвертки. 
диняющий «плату блока| Если в момент прикосновения возникает щелчок, то проводник, 
КСЛВ-ПЧ е платой бло-| соединяющий платы блоков- К@НВУИЯ -в-УНЧ, цел 
ка УНЧ 


265 


т робе к ДУЕТ -+ осте" теа а > ры РТ СТРАДА. МЕТУЮРтТРИЗ - ^ ай, ай ь 
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ко 
Со 
© > 


Признаки неисправности 


2. При нажатии на кла- 
вишу «Полоса» прием 
отсутствует во всех 
диапазонах АМ 


3. Понижена чувстви- 
тельность приемника 


Вероятные причины 


5. Поврежден каркас одного 


из ФПЧ (Тр2-=Трб) (на- 
пример, при установке от- 
сека питания в приемник) 


. Нарушен режим работы 


одного из 
ров УПЧ 


транзисто- 


. Вышел из строя один из 


транзисторов УПЧ 


Оборвана цепь катушки 


связи с ФИЧ Тр3 или Тр5! 


. Нарушен контакт в пере- 


ключателе под клавишой 
«Полоса» 


1. Расстроен УПЧ 


2. Обрыв цепи конденсатора 
С17 или С29 


Продолжение табл. 3.45 


Способы проверки 
и устранения неисправности 


\ 


Проверить режимы. работы транзисторов т ТЗ-и' 74. Выпаять 
поврежденный ФИЧ, склеить каркас, восстановить выводы и. 
катушки ФИЧ. Проверить настройку отремонтированного 
фильтра | 


Проверить режимы работы по постоянному току транзисторов 
П В. 


Проверить режимы работы транзисторов Т2, ТЗ и Т4. Если 
среди них окажется триод с нарушенным режимом работы, то 
дополнительно испытать его с помощью прибора Л — 2 — 1 
или аналогичного 


Проверить целость катушек связи (1.4) в ТрЗ и Тр5 


Отремонтировать переключатель 


Подать с генератора ГАЛА на вход УПЧ модулированный: 
сигнал 15-:40 мкв частотой 465 кгц и поворачивать сердеч- 
ники катушек УПЧ на небольшой угол в обе стороны. 

_Если это вызовет повышение напряжения на выходе приемника, 
то усилитель промежуточной частоты расстроен. 


Присоединить к выводам резистора В25, а затем к выводам резис- 
тора К35, другой, исправный конденсатор, емкостью 0,047 мкф 


= | 


4, Прием 


5. Прием есть, 


| 


радиостанций 
сопровождается  свис- 
том — возбуждением 


но при 
точной настройке на 
станцию звук воспро- 
изводится с хрипом 


Ф, 


Е) 


. Короткое замыкание части 


витков в одной из кату- 
шек ФПЧ 


. Обрыв цепи или потеря 


емкости электролитичес- 
ким конденсатором С22 


. Обрыв цепи или потеря 


емкости электролитичес- 
ким конденсатором С24 


. Обрыв цепи или потеря 


емкости конденсатором 
блока стабилизатора 


Плохая пайка 
ФИЧ к шасси 


экранов 


. Обрыв цепи конденса- 
тора С25 
Неправильно (наоборот) 


впаян диод Д2 


Неисправности, вызывающие прекращение приема 


Нет приема в одном 
из диапазонов 


5 


Плата контуров данного 
диапазона вышла в кон- 
тактном устройстве из за- 
цепления 


е 


Подать с выхода генератора ГАТА на вход УПЧ модулиро" 
ванный сигнал 15 --40 мкв частотой 465 кгц и вращать в обе 
стороны сердечник катушки ФАЧ. Если напряжение на выходе 
приемника не изменяется, то часть витков катушки накоротко 
замкнута | | 


Внимательно осмотреть катушки (часто короткое замыкание про- 


исходит из-за соединения между собой выводов катушки) 


Присоединить к шасси и точке соединения резисторов К3З0 и 
В33 другой исправный конденсатор емкостью 5 мкф = | 


То же, но конденсатор присоединить к шасси и точке соедине- 
ния резисторов К29 и К36. 


Присоединить к шасси и эмиттеру транзистора блока стабили- 
затора другой, исправный конденсатор, емкостью 200 мкф 


Соединяя по очереди экраны ФИЧ с шасси, найти плохо про- 
паянный экран БЕ 


Проверить целость дорожек, соединяющих конденсатор С25 с 
другими элементами схемы 


Проверить правильность присоединения диода Д2 и исправность 
пепей системы АРУ 


в одном или нескольких диапазонах при исправных контурах 


Установить правильно плату. 


а О а.а обе Р РЕЧИ ААА. РРО В УЗЕЛИ 482 ЧАРОГ УЩЕЖЕДОАЕЕ 7 р ЧТО АЦА ЕА 


Продолжение табл. 3.45 


06 


Признаки неисправности Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправности 


— 


2. Нарушен контакт в кон- | Извлечь плату контуров неработающего диапазона и установить 
тактной гребенке данного| ее на место платы любого другого работающего диапазона. 


диапазона | Если после этого прием в данном диапазоне возобновится, то 
неисправность следует искать в контактном устройстве нера- 
е ботающего диапазона. 


Ремонт контактного устройства заключается в: 

1) извлечении запорной планки, имеющей прорези для ножей 
платы контуров, и двух подвижных тяг с пружинными кон- 
тактами (рис. 3.29); 

2) регулировке подвижных пружинных контактов, находящихся 
в двух подвижных тягах *® 


3. При установке платы од-| Вынуть плату контуров из контактного устройства, выправить 
хе \ ного из диапазонов нож изогнутый нож и установить плату на место | 
не вошел в прорезь запор- 
ной планки 


4. При нажатии на клавишу | Так как причиной неисправности является удлинение одной из 
нарушается контакт между | тяг на 0,5 ~ 1,0 мм (на участке закрепления с металлическим 
одной из двух подвижных | основанием клавиши соответствующего диапазона), то для вос- 
тяг и неподвижными кон-| становления нарушенного контакта необходимо изогнуть метал- 
тактами лическое основание клавиши на 0,5-—1,0 мм в нужную сто- 

рону. Изгибать следует ту половину основания, которая обес- 

печивает поредвижение корректируемой подвижной тяги. Если 

возникает необходимость укоротить или удлинить одну из под- 

вижных тяг на расстояние, превышающее 1 мм, то`следует 

) | | нагреть капроновую ‘тягу и в горячем виле сжать или растя- 
- гв. нуть ее в месте зацепления с металлическим основанием 
| клавиши. 


В и 


туб 


2: 


Не работает один или |1. 
несколько рядом рас- 


положенных диапазонов 


Не работает один из 
КВ диапазонов; пере- 
становка платы конту- | о 
ров неработающего диа- | ° 
пазона в другое место 
переключателя диапа- 
зонов не дает желае- |3. 
мого эффекта 


. При приеме станций | 1. 


на магнитную и наруж- 
ную антенны диапазон 
СВ не работает (пере- 
становка 


платы конту- | о 
ров не восстановливает | ^ 
работоспособность при- 
емника} 

З 


Не работает длинно- | 1. 
волновый диапазон (при 
приеме станций на маг- 
нитную и наружную {о 
антенны) я 


1 


Неправильно установлена 
плата блока КСДВ-ПЧ 
относительно клавишного 
устройства, в результате 
чего пружинные контакты 
не соединяются с непод- 
вижными контактами пла- 


ты блока КСДВ-ПЧ 
Обрыв катушки 14 


Замыкание одних деталей 
платы контуров КВ диапа- 
зонов на другие детали 


Ненадежность паек 


Накоротко замкнута часть 
витков катушки 1.5 или 
1.6 средневолнового кон- 
тура гетеродина 


Замыкания деталей платы 
контуров данного диапа: 
зона 


. Обрывы дорожек или пло- 


хие пайки 


Замкнута часть витков 
катушки 15 или 16 кон- 
тура ДВ гетеродина 


Замыкания одних деталей 
платы контуров ДВ диа- 
пазона на другие детали 


Обрывы дорожек печат- 
ного монтажа или плохие 
пайкя 


Нажать на клавишу, вынуть плату контуров неработающего диа» 
пазона и снять запорную планку. Прижать друг к другу. лез- 
вием отвертки подвижные тяги и, заметив расположение Не- 
подвижных и подвижных пружинных контуров, установить? плату 
блока КСДВ-ПЧ так, чтобы замыкание контактов переключателя 
было надежным. В ряде случаев этого достигают установкой 
платы с перекосом 


Проверить целость катушки 14 и надежность соединения ее с 
другими элементами схемы 


Устранить замыкание деталей 


Проверить качество паек и целость дорожек платы контуров 
данного диапазона 


Измерить сопротивления катушек 1.5 и 16 и сравнить получен: 
ные данные со значениями, приведенными в таблице 3.52. 
Если измеренная величина заметно меньше номинального значе» 
ния сопротивления, то заменить неисправную катушку 


Внимательно осмотреть монтаж 


Проверить качество паек и целость дорожек; измерить сопро- 


тивления резисторов К2 (2, 4 к) и Б (47 ом) 


Проверить катушки 15 и 16 измерением их сопротивлений и 
сравнением полученных данных со значениями, приведенными 


в табл. 3.52 
Осмотреть монтаж 


Проверить целость дорожек и качество паек; измерить сопро 
тивления резисторов ЕК2 (Зк) и КЗ (100 ом) 


Говно 


А С 


6765 


Ао обр РАЗА ТАИ НЫ $, 


\ 


о б и оа аен Ч, а 


Признаки неисправности 


6. Нет приема в СВ или 


7 


8. Понижена 


9. Понижена 


ДВ диапазоне при при- 
еме станций на магнит- 
ную антенну 


При использованин 
наружной антенны нет 
приема в СВ или ДВ 
диапазоне 


чувстви- 
тельность в одном из 
диапазонов АМ тракта 


чувстви- 
тельность в КВ диапа- 
зонах 


обрывом катушки 


делителя нап 
кой ит. п. 


1 Нарушение режима работы транзистора может быть вызвано 
одного из ФПЧ, 
С15, СІ7, СІ9, С20, С23 или (26, повреждением одного из резисторов 
ряжения в цепи базы, обрывом дорожки, плохой пай- 


сое 


| 


к 


. Нарушен контакт в пере- 


. Расстроены контуры дан- 


. Замкнута 


. Оборван проводник, сое- 


Окончание табл. 


3.45 


Т 
Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


ПЕ ОА ге амиин ие же ети чтит и аенда = - ч ? 


Обрыв катушки магнитной | Проверить катушки магнитной антенны пробником или омметром 


антенны 


Замыкание части витков 
катушки 11 или 12 соот- 
ветствующего диапазона 
или обрыв цепи одной из 
этих катушек 


Измерить сопротивления катушек и сравнить полученные резуль- 
таты с номинальными значениями, приведенными в таблице 3.52 


Отремонтировать переключатель 
ключателе 


«МА» 


под клавишей 


Настроить контуры 
ного диапазона 


Измерить сопротивления катушек и сравнить их с данными, 
приведенными в таблице 3.52 


часть витков 
катушки 11, 12, 1З или 
14 средневолнового или 
длинноволнового диапазона 


Основание телескопичес- 
кой антенны замкнуто на 
шасси приемника 


Проверить пробником или омметром, 
основание антенны от шасси 


хорошо ли изолировано 


Прикоснуться рукой к телескопической антенне. Если в момент 


диняющий телееқопичес- прикосновения сила приема не изменится, то проводник оборван 
кую антенну с печатной \ 


платой 


? Пружинные контакты должны касаться неподвижных только 
при нажатии на клавишу данного диапазона. 

® Для смещения платы необходимо отвинтить три или два вичта, 
расположенные у контуров ПЧ. 


пробсем конденсатора С, СІ4, 


, 
| 
Г 3 
, л 
л 
‘ м" 
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Таблица 


Неисправности гетеродина приемника «Рига-103» 


ровно тои лить лее ниток теже нач аренерленинье 


Признаки неисправности | Вероятные причины Способы проверки и устран_ния неисправностей 


1. Нет приема 1. Нарушен контакт в па-| Восстановить надежные контакты в панели 
нели транзистора Т5 


| агт 
2. Пробит конденсатор С28 | Проверить режим работы транзистора Т5. Если он заметно отли: 
чается от режима, указанного на схеме, то отпаять один вывод 
конденсатора и измерить его сопротивление 


< 


З. Пробит конденсатор С34 1 Измерить напряжение на конденсаторе. Нормально оно равно при- 
близительно 5,2 в 


4, Обрыв цепи или плохая | Присоединить к точкам схемы, к которым припаяны выводы кон- 
пайка выводов конденса- | денсатора С34, другой, исправный, конденсатор емкостью 
тора С34 0,047 мкф. Если в результате этого прием восстановится, то 

найти место обрыва и устранить неисправность №». 


| |5. Пробит конденсатор С27|Измерить напряжение на конденсаторе С27. Если оно равно при- 
или С28 близительно 0,2 в (вместо нормального 5,8 -—6,0 в), то кон- 
денсатор С27 или С28 пробит 


2. Прием есть, но не во|1. Вышел из строя транзис-| Проверить транзистор испытателем полупроводниковых триодов 
всех диапазонах АМ тор Т5 


м 
нь 
е 


е о РНИ 


ӮРО 


Признаки неисправности 


1. Нет приема 


2. Прием есть, но гром: 
кость недостаточна 


А. Р СОДА ВВ А РМО ТИРЕСЕ о м а ИС УЗА 


Таблица 3.47 


Неисправности блока УКВ радиоприемника «Рига-103» 


Вероятные причины 


ж 


1. Выпал из панели тран- 
зистор Т2 или нарушен 
контакт в панели этого 
транзистора 


2. Отсутствует контакт в пе- 
реключателе под клавишей 
«УКВ» 


3. Замыкание вывода 4 блока 
УКВ на шасси или обрыв 
проводника 4—6, соединяю- 
щего вывод 4 блока УКВ 
с выводом 6 блока КСДВ— 
ПЧ 


4. Обрыв одной из катушек 
контура ПЧ ЧМ тракта, 
например, катушки 11, 12 
или 13 трансформатора 
Тр4 


1. Вылал из панели транзис- 
пор 11 


2. Расстроен один из кон- 
туров УПЧ ЧМ или блока 
УКВ 


3. Поврежден сердечник 


(зубья) контура УВЧ бло- 
ка УКВ 


ини ааа 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Ввести транзистор в панель, предварительно восстановив надежные 
контакты выводов транзистора с лепестками панели 


Восстановить надежный контакт 


Отогнуть выводы блока от шасси и проверить. целость провод- 
ника 4—6 


Проверить целость катушки 


Восстановить надежные контакты выводов транзистора с лепест- 
ками панели 


Обнаружить контур с изменившейся собственной частотой и на- 
строить его 


Вскрыть блок УКВ и заменить сердечник 


3. Не ‚работает автопод- |1. Нарушен контакт в пере- | Обеспечить надежное соединение между точками 8, 6 (см. прин- 
стройка частоты ключателе диапазонов ‚ ципиальную схему) контактной группы, расположенной под 
клавишей «УКВ АП», при нажатии на нее 


2. Обрыв цепи АПЧ Связать приемник с генератором стандартных сигналов УКВ диа- 
пазона и подключить вольтметр (с внутренним сопротивлением 
не менее 20 ком/в) к шасси и контакту 5 переключателя, рас- 
положенного под клавишей «АПЧ УКВ». Далее, не нажимая 
на эту клавишу, настроиться на одну из волн (4,11 -- 4,56 м) 
генератора и, вращая ручку настройки приемника в обе сто- 
роны от положения точной настройки, наблюдать за стрелкой 
вольтметра. Если напряжение изменяется так, как показано на 
рис. 3.30, то произвести проверку по пункту 8. Если же на- 
пряжение не изменяется, то проверить детали и цепи ЧМ де- 
тектора і 


3. Неисправен диод Д2 блока | Заменить диод 
УКВ 


4. Вращение ручки на- 1. Отсутствует сцепление | Обеспечить сцепление перемещением блока 
вает блок УКВ 


2.Отсутствует сцепление меж-| Снять крышку блока УКВ и, вращая ручку настройки, следить 


| ду сердечником контура ге- за перемещением сердечников катушек. Если последние не 
Д | теродина и ведущей пласт: входят в зацепление с осью блока УКВ, то отрегулировать за- 
массовой шестерней цепление в зубчатой передаче 


ко 
р 
ел 


о Ле ол а аа С а А ба Аав 


{ 


} 
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= 


Таблица 3.48 


Неисправности клавишного механизма и верньерной системы радиоприемника «Рига-103» 


Признаки неисправности 


. Одна из клавиш отде- 


лилась от металличес- 
кого основания 


Клавиша одного диа- 
пазона не полностыо 
выходит при нажатии 
на клавишу другого 
диапазона 


Одна или несколько 
клавиш не входят при 
нажатии на доугие кла- 
ВИШИ 


. Не всегда фиксируются 


клавиши двойного на- 
жатия («АПЧ-УКВ», 
«МА», «МП», «Полоса», 
«ВКЛ») 


При вращении ручки 
настройки указатель 
движется, но приемник 
не перестраивается 


иг 


Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


— Приклеить клавишу дихлорэтаном, клеем «китти-фикс» или 
БФ-2 . 


1. Ослабла пружина под | Заменить пружину или облегчить передвижение основания кла- 
клавишей виши в направляющих 


2. Шкала затирает клавиши | Установить шкалу так, чтобы она не касалась клавиш 


1. Фиксаторная планка кла- | Осмотреть планку. Она должна быть ровной по всей длине и не 
вишного механизма не ос-| иметь на рабочей кромке выработанных мест 
вобождает соответствую- 
щую клавишу 


1. Не отрегулирована пру- | Отрегулировать пружину путем ее натяжения или ослабления 
жина фиксатора 


2. Изношен пластмассовый | Заменить фиксатор 
фиксатор 


Неисправиссти верньерной системы 


і. Нарушено зацепление зуб. | Установить ротор КПЕ и указатель настройки в одно из крайних 
чатых колес в блоке КПЕ | положений, отжать 3 винта М-4 и перемещать ось большого 
пластмассового шкива до получения нормального зацепления. 


Р) 3 у | 


2. При вращении ручки на- 
стройки указатель не 
перемещается и прием- 
ник не перестраивается 


3. При вращении ручки 
настройки указатель пе- 
ремещается, но только 


вдоль части шкалы; 
приемник перестраива- 
ется 


4. При установке троса 
последний легко слета- 
ет с оси настройки 


> 
=) 


2: 


а 


4 


Не зажат винт, крепящий. 
барабан верньера к оси 


. Оборван капроновый трос 


верньера 


. Ослабли пружины вернь- 


ерного устройства 


. Раскололся ролик вернь- 


ера 


Трос стал ворсистым; в 
результате этого он не ук- 


ладывается виток к витку 


и не сползает к центру 
выемки оси (это приводит 
к наложению последую- 
щих витков троса на пре- 
дыдущие и остановке 
верньера) 


Трос перестал скользить 
в выемке оси настройки 


У " Ы " | 7 Ме | РУК Ф р 
Установить указатель настройки в крайнее правое положение, = 
блок КПЕ — в положение максимальной емкости и зажать вийт 


барабана | | ПУ 


жк, 
` ИМ 


Установить блок КПЕ в одно из крайних положений и заменить 
трос | |" 


Натянуть пружины или укоротить трос 


Заменить ролик | 4 А 


Заменить трос или передвинуть его так, чтобы получить доступ к 
к ворсистой части, а затем быстрым движением разогретого паяль- 
ника вдоль троса удалить с него (расплавить) ворс 


Снять трос и отшлифовать выемку оси 


2556 


`на напряжения на коллекторах транзисторов 19 и Т8, точнее, на 


Рис. 3.30. Зависимость управляющего на Или ИНИ-12), электрон- 


аа. ЭДАНАГРОЧИСА ДАВНУ: КОРОН ДВ. ЭРИ АЕ ВАР РУСА 77 РЧАИИИЕ 4 


пипиальной схеме приемника"; особое внимание следует обращать 


соотношения между этими напряжениями (равно ли напряжение 
на коллекторе транзистора Т9 половине напряжения на коллек: 
торе Т8°). | | 
В некоторых приемниках устанавливают «петлю», соединяющую 
корпуса громкоговорителей с экраном на боковой стенке. В ряде 
случаев такая «петля» устраняет возбуждение УВЧ особенно в длин- 
новолновом диапазоне. 

Ц После выполнения 
перечисленных операций 
приступают к испытанию 
и налаживанию УНЧ. 


Проверка и налаживание 
УНЧ приемника 
«Рига-103» 


Для оценки работы 
и налаживания усилителя 
низкой частоты необходи- 
мы звуковой генератор 
ГЗ-2 (ЗГ-10), ламповый мил- 
ливольтметр (МВЛ-2М), из- 
меритель нелинейных иска- 
жений (ИНИ-10, ИНИ-11 


пряжения от промежуточной частоты ный осциллоскоп (230-7 
или другой аналогичный) 
и ламповый вольтметр (А4-2М) или тестер с внутренним 
сопротивлением (при измерении переменных напряжений) по- 
рядка 20 ком/в. Перечисленные приборы присоединяют к входу 
и выходу УНЧ, т. е. соответственно к розетке электропроигрыва- 
теля и гнезду дополнительного громкоговорителя так, как пока- 
зано на рис. 3.5. Регулятор громкости устанавливают в положение 
максимальной громкости, а регуляторы тембра (при определении 
чувствительности) — в положения, соответствующие широкой по- 
лосе пропускания. Клавиша «Пр» должна находиться в нажатом 
положении. 
Усилитель считают исправным, если при подаче на его вход 
напряжения 200 мв частотой 1000 гц на выходе приемника разви- 
гается неискаженное по форме (синусоидальное) напряжение 2 в, 


+ Измеренные значения напряжения (кроме напряжений на электродах 
транзисторов оконечной ступени) могут отличаться от указанных на схеме на 
115%. | ГИУ 
2 Это очень важно для обеспечения нормальной работы оконечной ступени 
приемника. 6 | 
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и значения чувствительности с баз транзисторов Т1-+-Т9 состав- 
ляют: 


ТИ а оне хуже» 0.636 
ПУ РИ аг УУ » 18,0 » 
Тас сузат » 4,5 » 
Т4 кА у 34,0 » 
т, ВЕ В 
ЕСЭ а у у та 
18 И у 2,5 » 
Т9 ОИК » 0,3 » 


Если чувствительность УНЧ хуже 200 мв, то ее улучшают из- 
менением сопротивления переменного резистора К32, регулирующего 
глубину отрицательной обратной связи. | 

Уровень нелинейных искажений определяют прибором ИНИ-10, 
а если его нет, то наблюдением кривой на экране осциллоскопа. 

При широкой полосе пропускания усилителя и выходном на- 
пряжении не менее 2,8 в синусоида на экране должна быть пра- 
вильной. Следует иметь в виду, что величина нелинейных искаже- 
ний в значительной степени зависит от режима работы транзисто- 
ров оконечной ступени, задаваемого резистором В23. 

Эффективность регулировки тембра проверяют следующим 
образом. Подают на розетку электропроигрывателя напряжение 
частотой 1000 гц такой величины, при которой выходное напряжение 
достигает одного вольта. Затем устанавливают регулятор тембра 
в положение «Подъем НЧ» и записывают показание (7, вольтметра 
на выходе приемника. После этого переводят ручку регулятора 
в положение, соответствующее максимальному завалу низших 
частот, уменьшают частоту входного напряжения до 100 гц и запи- 
сывают второе показание {(/, вольтметра. Если И. = 2 в, а ЏИ, = 
= 0,4 в, то регулирование тембра в области низших звуковых час- 
тот считают нормальным. 

Точно так же (за исключением выбора другой частоты — 
10 кец—входного сигнала) проверяют эффективность регулировки 
тембра в области высших звуковых частот. Регулировку считают 
нормальной, если при подъеме высших звуковых частот напряже- 
ние на выходе приемника повышается до 1,6 в, а при завале высших 
звуковых частот понижается до 0,28 в. 

Уровень собственных шумов на выходе УНЧ (при установке 
регулятора громкости в положение максимальной громкости) 

должен быть не более 6 мв. 


НАСТРОЙКА ТРАКТА АМ 
Е Настройка УПЧ 


Процесс настройки усилителя промежуточной частоты под- 
робно описан на стр. 119, поэтому здесь приводятся краткие сведе- 
ния только по настройке УПЧ тракта АМ приемника «Рига-103». 
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Измерительные приборы присоединяют к приемнику так, как 
показано на рис. 3.7. В качестве выходных зажимов используют 
гнездо дополнительного громкоговорителя. Клавиши «МА» и «МП» 
должны находиться в отжатом положении, регуляторы тембра — 
в положениях, соответствующих узкой полосе пропускания (завал. 
высших и низших звуковых частот), регулятор громкости — в по- 
ложении максимальной громкости. Полоса пропускания УПЧ — 
узкая, т. е. клавиша «Полоса» («ШП») не нажата. Генератором 
Г4-1А на выходе приемника поддерживается напряжение 0,66 в, 
что соответствует выделению номинальной выходной мощности. 

Настраивают тракт УПЧ следующим образом. 

Нажимают на клавишу «СВ» и переводят указатель настройки 
на отметку шкалы «520 кги» (577 м). Затем подают на базу транзис- 
тора Т4 через конденсатор емкостью 0,01 мкф модулированное напря- 
жение частотой 465 кгц (при глубине модуляции 30%)* и настраи- 
вают ступень УПЧ, вращая сердечники катушек 11 и 12 трансфор- 
матора Тр7. Ступень считают настроенной, если для получения на 
выходе приемника напряжения 0,66 в на базу транзистора Т4 до- 
статочно подать модулированный сигнал величиной не более 
1000 мкв. | 

Далее напряжение с измерительного генератора подают на 
базу транзистора ТЗ и настраивают ступень сердечниками катушек 
11 и [3 трансформатора Тр5. Чувствительность. с базы транзисто- 
ра ТЗ при узкой полосе должна`быть не хуже 75 мкв, а при широ- 
кой полосе не хуже 150 мкв. В заключение выход генератора под: 
ключают к базе транзистора Т2 и настраивают ступень сердечни- 
ками катушек 11, [3 трансформатора ТрЗ. Чувствительность с базы 
транзистора Т2 должна быть не хуже 15 мкв при узкой полосе про- 
пускания и 30 мкв при широкой полосе. 


Настройка высокочастотной части приемника «Рига- 103» 


Процесс настройки гетеродина и входных целей приемника 
заключается в установке определенных частот измерительного гене- 
`ратора (см. таблицу 3.49) и изменении. индуктивности катушек 
и емкостей конденсаторов приемника для получения заданной чув- 
ствительности или максимального напряжения на выходе прием- 
ника. Схема включения измерительных приборов приведена на 
рис. 3.9. 

С целью сокращения описания процесса настройки последо- 
вательность и содержание операций сведены в таблицу 3.49. 


ъ 


1 Напряжение снимают с делительной колодки генератора Га-А. 


аде. СДР 1 ПАЦА Н ВА а АРАБ НАИДЕТЕ цоо зА МА МАМ 
/ 


# 


= - _ Таблица 3.49 


Плата, на. | 


26 . которой. | Р 
Настранваемый Дна- | Частота | смонтиро- | Элементы. Е АЕ гов 
блок или узел | пазон |Генератора | рауы эле- | настройки | Цель операции 

4 ГАТА менты на» | 
стройки 
Гетеродин ДВ | 160 кгц [2 | 15, 16 ) 
Ң ДВ | 400 » П2 СА 
ЕЯ 00 - 21 а. Получение на вы- 
КВЗ | 4,0 мгу П5 ІЗ, 2А | ВНЕ 
КВЗ 57 у | 15 | С9 , максимального 
КВ? | 57 » 14 1З, ІА напря 
еВР---753 ә 4 - ©9 
КВТ | 9,6 » ПЗ ІЗ, ІА 
КЕСИ 0 9 ПЗ С9 ) 
Входные кон- | ДВ | 160 кги Е Г [2, а 
туры РӨ 841 
ДВ | 200 » П2 С С 
СВ | 560 » | Ре ЗЕ 
ІЗ, ІА 
СВ |1500 » Пі С-З 
КВЗ | 4,0 мгу П5 СТ, 22 
КВЗ | 57 » П5 СТ, 566 
КВ?. | 5,7 » П4 р я, 
КВи | 7,3. » 14 С Сб 
КВ! | 96 » ПЗ ИА. 
КВ] 12.0» ПЗ | о 
Фильтр ослаб-' ДВ |455 кгц ФІ ГЛ Получение на вы- 
ления часто- ходе приемника, 
ты 465 кец настроенного на 
частоту 410 кгц, 
минимального на- 
| пряжения при 
симметричных 
горбах 
Магнитная ан- | СВ 560 кгц — Катушка Получение чувст- 
тенна! МА вительности 
СВ диапа- не хуже З 
зона 12 250 мкв/м 
СВ 1500 » — С8 
ДВ ! 160 » — |Қатушка МА! )} Получение чувст- 
ДВ диапа- | вительности не 
зона [І хуже 400 мкв/м 
ДВ | 400 » — С1З 


| 


1 При выполнении этой оперании необходимо нажать на клавишу «МА» 
и подключить генератор Г4-ГА к ставдартной рамке. 
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Настройка тракта ЧМ приемника «Рига-103» 


Процесс настройки тракта ЧМ, аналогичный описанному выше 
процессу настройки тракта АМ, приведен в таблицах 3.50 и 3.51. 
В первой содержатся рекомендации по настройке УПЧ, а во вто- 
рой — рекомендации по настройке гетеродина и входной цепи при 
настройке приемника на частоту 70 мгу. | | 

Перед настройкой тракта необходимо нажать на клавишу УКВ. 


Таблица 3.50. 


Настройка УПЧ (плата КОДВ-ПЧ) 


тЫ О ПИЖ ОА Б 


Частота Точка схемы, 
измери- к которой при- Элемент 
тельного | сосдиняют гене- настройки Цель операции 
генератора ратор 
ОЙ РСЕ ЛАМЕРА БИШНЕ НЕНЕН НЕТЫ а. аа 
6,8 мгцї | База транзи- | Катушка М | Довести чувствительность с базы 
стора Т4? тр-ра Трб транзистора Т4 до 50 мв при на- 
пряжении на конденсаторе СЗЭ 
(измеренном ламповым вольт- 
метром), равном 0,6 в . 
Катушка 1З | Уменьшить постоянное напряжение 
тр-ра Трб между шасси и точкой соедине- 
ния резистора В53 и К54 до нуля 
и довести чувствительность с 
базы транзистора Т4 до 50 мв 
6,8 мгцз | То же Резистор 844 | Свести переменное напряжение на 
конденсаторе СЗ5 до минимума, 
не превышающего 4 мв, т. е., 
другими словами, подавить амп- 
литудную модуляцию 
6,8 мгц | То же (Ручка наст- | Проверить линейность частотной 
ройки гене- характеристики ЧМ детектора 
. ратора ГЧ— в пределах 6,8 мгу + 150 кгц 
14) и убедиться в том, что напряже- 
ние между шасси и точкой сое- 
динения резисторов В53 и К54 
изменяется на + 200 мв 
6,8 мгці | База транзи- | Катушки 11 | Довести чувствительность с базы 
стора ТЗ и 12 Тр4 ТЗ до 7 мв 
6,8 мгці | База транзи- | Катушки [1 | Довести чувствительность с базы 
стора Т2 и {2 Гр2 транзистора Т2 до 0,8 мв 
6,8 мгцї | База транзи- | Катушки ІЛ | Довести чувствительность с базы 
стора ТІ И РТО транзистора ТІ до 100 мкв 


1 
2 


Немодулированные колебания. 
Генератор присоединяют через конденсатор емкостью 0,01 мкф. 
3 Амплитудно-модулированные колебания (глубина модуляции 


30%). -_ 


4 Частоту генератора изменяют на + 150 кед. 
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Таблица 3.51 
Настройка блока УКВ 


Частота Точка схемы, а? 

измери- к которой при- Элемент ь 

тельного | соединяют геве- настройки Цель операции 
тенератора ратор 


6,8 мец | Эмиттер тран- | Катушки 15 | Довести напряжение на конден- 


зистора Т2 и 16 саторе СЗ9 до 0,6 в 
70,0 мгу | Гнездо входа | Катушка [4 Довести напряжение на конден- 
блока УКВ саторе СЗЭ до 0,6 в и чувстви- 
тельность приемника до 30-- 

Б —- 50 мкв 

70,0 мец » > Катушки 1З | Настроить входные цепи и УВЧ 
и 12 так, чтобы чувствительность 
приемника была не хуже 5 мкв 
70 мгц + у у Резистор Ҝ44 | Убедиться в том, что при подаче 
+ 50 кец модулированного сигнала на 


вход блока УКВ напряжение на 
конденсаторе СЗ5 не превышает 
8 мив 


ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «СЕЛГА» 


Малогабаритный радиоприемник ТУ класса «Селга» представ- 
ляет собой супергетеродин на семи транзисторах и одном полупро- 
водниковом диоде. Принципиальная схема приемника приведена 
на рис. 3.31, а основные параметры — в приложении 1. 

Причинами отказов приемника «Селга» чаще всего являются: 
нарушения контактов (например, в выключателе и колодке питания, 
панелях транзисторов}; 

неисправности конденсаторов С12-—С14, С16, С18, С21-:-С923, С26, 
(631, С33, ©34; | | 

замыкания одних деталей на другие и соединения конденса- 
торов с экранами контуров; 

обрывы цепей и катушек; 

неисправности громкоговорителя. 

Качество работы приемника «Селга», как и качество работы 
любого другого транзисторного приемника, в значительной степени 
зависит от параметров используемых транзисторов. Для нормальнсй 
работы приемника рекомендуется применять вместо транзисторов 
ППІ, ПП2 и ППЗ полупроводниковые триоды типа П401 с коэффи- 
циентами усиления соответственно равными 

Ву = 24-66, В, = 66-;:199 и Вз == 35-:-199. 

‚ Если коэффициент усиления транзистора ПП меньше рекомен- 
дуемого, например, равен 24-49, то для того, чтобы чувствитель- 
ность приемника с базы ПИ была не хуже 4—8 мкв, в качестве 
транзисторов ПП2 и ППЗ следует использовать триоды с коэффи- 
циентами усиления, равными 82-199. Если же коэффициент уси- 
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Е И ЧО А... рн ОРА ЧАО ПОНОР" ООО НИ ПАО ВНИИ ЧУРОВ АД ЗЕ ЗА 


Таблица 3.52 


ная _ 


һо 
сі 
њ- о Данные катушек радиоприемника «Рига-103» 
% Наименование ) д = И А 
= а 5 Ф к 
Но в | Еа 
| с 5 та В Тип намотки Число витков Марке Ида Е от Е Е Ё 5 е 
- 1 ($ | } у < 
Блока Катушки 55 б ника проред 41 РЕ настрани 22 В 8 Ада 
Антенная катушка! Ј1 13ВЧ1 Однослой- 4,25 ПЭВ-1-0,31 0,183 70: жев Т0 
(2 2,86; ная, шаг у 
16 2 мм 
Катушка входного | /2 у » То же 3,75 медн. лужен. | 0,09 » » = 
контура © 0,8 | | 
Катушка коллек- | /3 Латунный ТО аке 7 отвод от 275 | Медный лужен-| — > 2001 — 
торного контура и 4,25 витков ный © 0,8 
УВЧ 
Р Катушка гетеро- | 14 > То же Я То же -— М > | — 
Блок У р 
УКВ дина | 
, Первичная обмот- | [5 100НН То же т ПЭВ-1-0,12 8,5 |6,3 мги |100 — 
ка тр-ра ПЧ 20.2386: 
смесителя [ = 14 
Вторичная обмот- | 26 100нн ‚< То же 30 То же 9,7 16,8 мгц |100] — 
ка тр-ра ПЧ сме- 2 2,86 | 
сителя == 
Катушка ‚связи с | 17. —- То же 5:95 То же — — —| — 
блоком 
КСДВ-ПЧ | | АЙ 
Дроссель Др — Однослой- 50 + 5 ЭЛ0 ра — —| — 
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иные. ОЕ Арена: ПРО И ыы ода 


Антенная катуш- 
ка СВ 


Катушка первого 
входного конту- 
ра СВ 


Катушка 2-го 
входного конту- 
ра СВ 


Катушка гетеро- 
динного конту- 
ра СВ 


Антенная катуш- 
ка ДВ 

Катушка входного 
контура ДВ 


Катушка 2-го 
входного конту- 
ра ДВ 


Катушки гетеро- 
динного конту- 
ра ДВ 


Катушка входного 
контура КВ-1 


Катушка коллек- 
торного конту- 
ра КВ-1 УВЧ 


я й 


-600НН 


(52,86 


Ве 14 


600нн 
© 2,86 
й 12 


100НН 
25 2,86 
і == 12 


У 


и ВЕР ПР ПЕ АСРИ Е По зара И ет уа ЗОН ОТНЕСЛА ры -= ФТИ нена о 


Секцион- 240 -|- 280 
ная 
46 +- 46 + 46 
Там же 140--40--40--12, 
отвод от 112 
витка 7 
Секцион- | 244-244-24--24 
ная отвод от 5-го 
и 24-го витков 
Там же 450--450--450 
252-2592 
р. 1174-117-- 
+И7+117, 
= отвод от 428-го 
витка 13 
» 40--40--40--40, 
отвод от 6-го 
5 (0) и 40-го 


(0”) витков 


Однослой- 14, отвод от 
ная 11-го витка 


15, отвод от 
3-го витка 


Там же 


ПЭВ-1-0,09 


5х ПЭВ-1-0,06 


5х ПЭВ-1-0,06 


ПЭЛО-0,18 
ПЭВ-1-0,09 


Там же 


» 


5х ПЭВ-1-0,06 


ПЭЛО-0,1 
ПЭЛО-0,38 


900 


223 


=== 


1,75 | 10 мгц |90 


9 


1000 кгц |110] 


а о 


а бе 


У | Прол олжение таблицы 3.52 
Е: Наименование Ф л = ан 
Е 2 Ж таа 
но | Типи разме- Марка и днаметр | & 5 | Частота во че 
| с 5 ры сердеч- | Тип намотки Число витков провода, им Э настройки |5 ое 
Блока Катушки ой ника | >в 5 |25 > 
З но 6 о|5Бот 
ОЗ 8 цЕјох5ЕӘ 
. 
Катушка гетеро- | тонн Однослой- | 13, отвод от ПЭЛО-0,38 1,45 | 10 мгц | 90| — 
КСЛВ-ПЧ динного Конту- @ 2,86 ная 13-го витка 
ра КВ-1 РЗ: (12 — ПЭЛ-0,12 — — —| — 
Катушка входно- | [1 Там же » 20, отвод от ПЭЛО-0,18 4,2 7 мгц |80| — 
го контура КВ-2 16-го витка 
Катушка коллек- | /2 » » 21, отвод от у 4,4 > 90|- — 
‘торного конту- 3-го витка 
ра КВ-2 УВЧ 
Катушки гетеро- | 23 Однослой- | 20, отвод от » 3,7 > » | — 
динного контура | » ная 15-го витка 
КВ-2 ГА ПЭЛ-0,12 — — —| — 
Катушка входного | 21 » » 26, отвод от ПЭЛО-0,18 8:9 5 мгц |80|] — 
контура КВ-3 22-го витка 
Катушка коллек- | 22 » / » 26, отвод от Там же » э 85| — 
торного конту- 6-го витка 
ра КВ-3 УВЧ 
Катушки гетеро- 23 » 25, отвод от » 4,9 > 80| — 
динного конту- » 19-го витка 
ра КВ-8 14 | х 1 ПЭЛ-0,19 а, хло Е 
Катушка фильтра ! 11 600нн Секцион- 85485-85 | 3х ПЭВ-1-0,06 | 980 | 465 кгц |140] 9,0 
ФІ (ПЧ) © 2,86 ная 
| = 14 | 
Первичная обмот- | [1 100нн Однослой- | 25, отвод от ПЭВ-1-0,12 7,8 | 6,8 мец |95| 0,93 
ка Тр! 2 2,86 ная, шаг 16-го витка 
1 — 14 0,2 мм и 


даь. 7 2255 кофе" лаг евра банний 
ВРАГИ с. < ЗВ Б РАСУ ВИО 


> Влок Вторичная обмот- | [2 » 25 » » 
> КСДВ-ПЧ ка Трі1: $ 
= | Катушка связи | [3 — | 2 > — — И 
о ресе 
5 | Первичная обмот- | 1 к > 25, отвод от Кд. 7,8 | 6,8 мгц |95| 0,93 
= ка Тр2 | | 16-го витка Я 
Е Вторичная обмот- | [2 > 25 > » > »| > 
> ка Тр2 о 
> Катушка связи | 13 — 2 ня — — ВЕНЫ 
5 Шрот си 
Первичная обмот- | /1 воонн | Секцион- 22-—-70=-22, 5х ПЭВ-1-0,06 | 210 | 600 кги |150! 4,55 
ка ТрЗ | © 286 ная отвод от 83-го 
| 1 = 14 витка | Ў. 
Дополнительная · | /2 — 2 ‚| ПЭВ-1-0,12 = ==. ЕРЫ тА 
вторичная об- | | | | 
мотка ТрЗ 
Вторичная обмот- | 173 » 27-70-27 5х ПЭВ-1-0,06 | 240 | 600 кгџ |150] 4,5 
ка р М . | 
Катушка связи | /4 » 4 ПВО: — И АЖ | 
Тр. 9 
Первичная обмот- | [1 100НН | Однослой- | 25, отвод от > 7,8 | 6,8 мгц |95| 0,93 
ка Тр4 © 2,86 ная, шаг |10и 16 витков 
ПА 0,2 мм | 
Вторичная обмот- | [2 » 29у » » жу #1 © » 
ка Тр4 » 
Катушка связи | [3 — 58592 > = — = 
Тр4 с Т4 АЕ А, 
Первичная обмот- | [1 100нн Секционная | 22-70-25, 5х ПЭВ-1-0,06 | 210 | 600 кги |150! 4,55 
ка Тр5 о о 95 отвод от 
Д тд 83-го витка 
Дополнительная В? 5 Ф 919 — 2 ПЭВ-1-0,12 — — —| — 
вторичная об- | о 
мотка Тр5 у | 
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896 


зет А ГЕ МОРО а. она а ое абы нее РЕР ТУР АРРА Р АВАН ТР 
( Баер. 


Окончание таблицы 3.52 


Наименование 


© ~ Џ и( 
= ‚> ВЕ. 
5 $ Тип и разме- Марка и диаметр Е х Частота 5 Ф = 5 2 
нн дь 55 ры сРиен Тип намотки Число витков провода, мм м настройки 58 БВ" 
о н 2 — 
Зз ЗЕ 528855 
р ЕЧНЕРСЕ Т СЫНИЦИИНИНИЦНИНЫАНИ 
Блок | Вторичная обмот- | [3 > 27-70-27 | 5хПЭВ-1-0,06 | 240 И 
КСДВ-ПЧ ка Тр5 } 
» 
Катушка связи | [4 -—- 4. ПЭВ-1-0,12. — — —| — 
Тр5 с Т4 
Первичная обмот- | Г1 Однослой- 34, отвод от ПЭЛШО-0,15 | 10 | 6,8 мгу 1100] 1,05 / 
ка Трб 100НН ная 25-го витка 
© 2,86 
Дополнительная ИВ ЕО — 18 ПЭВ-1-0,12 — — —| — 
обмотка Трб | 
Вторичная обмот- | [3 100НН, Секционная 6-|-6--7 ПЭЛШО-0,15 12; > 70| 0,85 
ка Трб © 2,86 (бифилярно) 
[ = 14 
Первичная обмот- | [1 _ б00нн > 20-1-60--20, | 5хПЭВ-1-0,06 | 160 | 600 кгц 1155] 4,2 
ка Тр7 © 2,86; отвод от 48 2 
== ДАИ и 80 витков ^ 
39—12; 1—8 | 
Вторичная обмот- |`[2 > » 27-|-70--27, у 240 » 150] 4,35 
ка Тр7 2 | отвод от 84-го 
витка 
Магнит- | ДВ катушка МА "ВЫ мМ700НМ— | Однослой- 130 + 2 ПЭВ-1-0,12 1950 1 
ная -2-С-10х 200 ная 


Антенна | СВ катушка МА |. й, о То же 45+1 ° |ЛЭШо-10ж0,07| 230 


А4 


ня транзистора ППІ высок, то к триодам ПП? и ППЗ можно 
дъявить менее жесткие требования в отношении коэффициентов 
иления. 

Вместо транзисторов ПП4, ПИБ, ППб и ПП7 желательно 
пользовать полупроводниковые триоды типа П41 (П15) с коэффи- 
инентами усиления соответственно равными В. = 44-+76; В, = 
Е 29—49; В,,, = 25-140. | 
Транзисторы с указанными коэффициентами усиления желг- 
тельно применять в соответствующих ступенях и других радио- 
приемников ПГ и ТУ классов. | | 


Таблица: -3.53 


Ток, пот- 

Транзисторы, вводимые ребляемый 

в нанели приемни- 

ком, ма 

(Все транзисторы извле- 

чены из панелей} 0,3 
35 0,8 
НШ и Ш? 1,8 
ШИ, ПП2 и ППЗ 2,5 
ИИ -= ППЗ и ППА 2,5 
ШИ -= ПГИ и НПБ 4,6. 
ШИ -= ПП5 и ПП6 5,2 
НИ! -= ППУ 5,6 


< 


Для обеспечения более стабильной работы приемника ко всем 
его транзисторам предъявляют определенные требования и в от- 
ношении неуправляемого тока /‹ коллектора. Желательно, чтобы 
(хо транзисторов ШШ, ИП? и ППЗ был не более 3 ико. 
Неуправляемые токи коллекторов транзисторов оконечной сту- 
пени могут достигать 5-8 мка, но они должны быть одинаковых и?!. 
Большое значение имеет правильный выбор экземпляра тран- 
зистора (например, с Љ = 0,5-1,0 мка и В = 55-+76) для первой 
ступени УНЧ. Если в ней применить триод с относительно большим 
значением Ло, то может измениться режим работы транзистора 
1115, что в свою очередь вызовет весьма нежелательные изменения 
режимов работы транзисторов ППб и ППУ. 
| В пригодности транзисторов, а также в отсутствии заметных 
 варушений режимов их работы можно убедиться на основании 
измерения тока в общей цепи питания приемника, нарастающего 
по мере ввода в панели транзисторов, начиная с ПИ. Если ток 
увеличивается так, как показано в таблице 3.53, то транзисторы и 


режимы их работы по постоянному току можно считать нормаль- 
ными. 57 


2 1 По возможности равными должны быть и коэффициенты усиления тран: 
зисторов ПП и ППТ. : 
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Признаки · неисправности 


1. Приема нет, причем не 


слышны не только сиг- 
налы радиостанций, но 


и собственный шум при- 


емника 


Не работает УНЧ!, 
хотя все постоянные 


һә 


Таблица 3.54 


Неисправности радиоприемника «Селга» 


Вероятные ` причины 


Израсходована энергия ба- 
тареи Е. 


. Нарушен контакт в выклю: 


чателе В приемника 


ә 


. Окислились контакты в ко- 


лодке питания 


. Оборван один из проводов 


питания 


. Нарушен контакт в гнезде 


для включения телефона 


Способы проверки и устранения неисправностей 


6, 


Включить приемник и измерить напряжение батареи или на- 
пряжение на конденсаторе С29 

Замкнуть контакты выключателя пинцетом. Если шум в гром- 
коговорителе появится, очистить контакты выключателя 
питания от пыли и окислов | і ) 

Очистить и слегка сжать контакты плоскогубцами 


Проверить цепь пробником или омметром 


Отрегулировать контакты 


напряжения в усили- |2. Обрыв цепи громкоговори- Проверить цепь пробником или омметром 
теле нормальны теля 
| 3. Обрыв звуковой катушки | Измерить сопротивление звуковой катушки (нормально оно 


‚ Не работает УНЧ; на- 


пряжения на электро- 
дах некоторых транзи- 
сторов не равны номи- 
нальным значениям 


2; 


громкоговорителя , 


Накоротко замкнута часть 


витков или вся первичная 
обмотка выходного трансфор- 


`матора (Тр2) 


Соединены между собой вы- 
воды конденсаторов ©С30 и 
С25 | | 


равно 10 ом). | 


Измерить сопротивление первичной обмотки. Если обмотка 
не повреждена, то омметр покажет 17 ом 


Развести выводы конденсаторов 


Заменить резистор 


13. Обрыв резистора К20. у 


а 


работоспособным. Еще более сильный щелчок, подтвержда- 
ющий способность УНЧ усиливать сигналы, возникает при 
кратковременном соединении между собой корпусов конден: 


1 Простейшим приемом проверки работоспособности УНЧ 
является способ, заключающийся в прикосновении лезвием. 
отвертки к базе транзистора ПП4. Если при этом в гром- 
коговорителе прослушивается щелчок, то УНЧ считают 


. 


саторов С30 и С25. 


` 4. Не работает УНЧ; ток, 
` `` потребляемый: приемни- 
` ком, возрое -до: несколь- 
ких десятков. милли- 
ампер! 


5. Звук воспроизводится 
с искажениями (с хри- 
пом) 


6. При ‘легком постуки- 


‘вании “по приемнику 
резиновым молотком 
звук воспроизводится 


с искажениями 


7. При вводе в телефон- 
ное гнездо малогабарит- 
ного телефона ТМ-2М 
приему’ радиостанций 
сильно мешает фон с 
частотой 200 -=— 400 ги 


М 


ИР. 


1. 
26 
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Я Ра о р 1 В ЗА дыьавацинекоананиаииамьетоя- АМС ВНЕ ОЛОИЙ Ч асан елена ба вноаноньмох 


Нарушен контакт в 


панели 
транзистора ППА: И 


Вышел из. строя транзистор 


НЕС 


. Не работает один из транзи- 


сторов выходной ступени 


. Неисправен громкоговоритель 


Обрыв цепи обратной связи 


(резистор К21 и конденсатор |. 


Сз0)? 


. Неисправность электролити- 


ческого конденсатора С28 


. Ненадежны контакты в пане-. 


лях транзисторов 


Возбуждение УНЧ на ча- 
стоте 200 -:- 400 гц, например, 
по причине обрыва цепи об- 
ратной связи (В21, С30) 


. Использование в приемнике 


транзисторов ППВ и ППТ? с 
большими коэффициентами 
усиления 


1 В исправном приемнике в отсутствие сигналов и при 
© минимальной громкости ток покоя обычно не превышает 7 ма. 


у 


Очистить выводы транзистора и изогнуть их так, чтобы кон- 
такты в панели транзистора были надежными | МА 

Проверить транзистор испытателем полупроводниковых прибо- 
ров. й . и ; о . . 


Вынуть из панели сначала один, а затем другой транзистор 
и, определив таким путем неисправный триод, заменить его 

Заменить или отремонтировать громкоговоритель 

Проверить целость дорожек и исправность деталей 


Заменить конденсатор 


Зачистить выводы транзисторов 


Проверить дорожки печатного монтажа, надежность паек и 
качество деталей. Если цепь обратной связи цела, то присо- 
единить параллельно вторичной обмотке выходного трансфор- 
матора (Тр2) переменный резистор сопротивлением 80 -- 
--- 120 ом и подобрать такое положение его движка, при 
котором фон становится минимальным. Затем отключить от 
трансформатора переменный резистор, измерить его сопро- 
тивление (К) и припаять к вторичной обмотке трансфор- 


матора Тр2 постоянный резистор сопротивлением, равным 27 


Заменить транзисторы другими с меньшими коэффициентами 
усиления 


2 При обрыве этой цепи. звук приобретает «металличе- 
ский» оттенок. 


- 
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Признаки неисправности 


МЫ 7 у о, Л р а о ДИ 
6 Е САМКОЛИР а, 7. А24 


Вероятные причины 


БД 


и хав. 5 УА К... 
Ме Ране: ах ЕТЕТ чо ОЧИ И ДЕСЬ 
у № + Е ран 0 


Продолжение таблицы 3.54 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Оо ЕАО ооа Чоо аары ШИТИ 


8.. При установке регу- 
лятора громкости В 
положения средней и 
максимальной громкос- 
тей УНЧ возбуждается 


9. Громкость звука умень- 
шилась 


10. При вращении регу: 
лятора громкости прием 
периодически то пропа- 
дает, то возобновляется 


11. Прием отсутствует | 
из-за неисправности 
УПЧ 


12. Приема нет ‘из-за не- 
исправности 2-й ступе- 
ни УПЧ (сигнал не 


проходит с базы тран- 
зистора ППЗ) 


| 


Израсходована энергия ба- 
тареи 

Нарушен контакт в цепи 
конденсатора С29 


Нарушен контакт в цепи 
конденсатора С27 или С29 


. Неправильно введены в па- 


нели транзисторы ПП4 и ПП5 


‚ Неисправен регулятор гром- 


кости 
Обрыв одной из дорожек, 
идущей к регулятору гром- 
кости 


‚ Поврежден один из трансфор- 


маторов промежуточной ча- 
стоты 


. Накоротко замкнут диод ДІ 


или соединен с экраном кон- 
тура один из выводов диода 


Измерить напряжение батареи под нагрузкой 


Замениль конденсатор С29 или сжать плоскогубцами места 
соединения проволочных выводов конденсатора с обкладками 


Заменить конденсаторы или сжать плоскогубцами их выводы 


Проверить правильность ввода транзисторов в Панели 


Заменить регулятор громкости или отремонтировать его 


Проверить целость дорожек; в случае обнаружения обрыва 
восстановить поврежденную линию | 


Проверить целость обмоток трансформаторов промежуточной 
частоты и измерить напряжения на электродах транзисторов 
ПП? и ПП3. Если таким способом не удастся обнаружить 
неисправную цепь или деталь, то воспользоваться другим 
методом, например, методом проверки прохождения сигнала, 
создаваемого прикосновением лезвием отвертки к базам 
транзисторов ППЗ, ПП2 и ШП 


Осмотреть схему и проверить качество диода 


* Че 

ИЕ 22-1 СА" Вол С ОРО ДЗ оъ дра о 54: м. № б 

Ге а а е Мамы дае -- Мб д с ПАДА РАНЫ: 33 
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13. Понижена чуветви- | 


тельность приемника 
из-за несправности 2-й 
ступени УПЧ 


14. Прием отсутствует 
из-за неисправности 1-й 
ступени УПЧ 


15. Приема нет; сигнал 
с базы транзистора ППІ 
не. проходит 


16. Понижена чувстви- 
тельность приемника с 
базы транзистора ППІ 


оаа о ьзаатопаноие 


сэ 8 В 


2: 
3. 


(> 


Вышел из строя конденсатор 
С21 или С23 
Оборвана одна из обмоток 
(215 или 16) трансформатора 
промежуточной частоты 


Обрыв цепи конденсатора 
С22 


. Неисправен конденсатор С18 
. Оборвана одна из обмоток 


трансформатора промежуточ- 
ной частоты первой ступени 
УПЧ 


. Неисправен конденсатор С1З' 


или С14 | 
Обрыв цепи конденсатора 
12 


. Замыкание вывода конденса- 


тора С16 на экран трансфор- 
матора промежуточной ча- 
стоты 


. Обрыв цепи, в которую вхо- 


дят: конденсатор СІІ, кон- 
такты 5; 6 переключателя 
диапазонов, нижняя (по схе- 
ме) часть катушки [6 и кон- 
денсатор С15 


“ Сопротивление обмоток [15 (и 213) равно 2 + 0,1 ом. 
исправном. приемнике чувствительность с.базы. тран- 


Проверить исправность конденсаторов 


Измерить сопротивления обмоток 1 


6 


| Присоединить к точкам схемы, к которым припаян конденсатор, 


другой, исправный, емкостью 6800 -—- 10.000 пф. Проверить 
чувствительность приемника с базы транзистора ППЗ. В ис- 
правном приемнике она должна быть не хуже 2-4 ив 


Проверить конденсатор на пробой У Ка 

Измерить сопротивления обмоток /13 и [141 или подать на 
базу транзистора ПП2 модулированный сигнал с генератора 
Г4-1А и попытаться подстроить 1-ю ступень УПЧ. Если это 


не удастся сделать, то трансформатор 1-й ступени УПЧ 


следует считать неисправным ? 


Проверить исправность конденсаторов 


Присоединить к точкам схемы, к которым припаян конденса- 


тор С12, другой, исправный, емкостью 10-- 192 пф 
Устранить: замыкание 


Проверить исправность конденсаторов С11, С15, надежность 
соединения их с другими деталями, целость дорожек и пра- 
ВИЛЬНОСТЬ сборки переключателя диапазонов 


зистора 1112 не хуже 30 --60 мке 


| (при напряжении на вы- 
ходе приемника 0,75 в). 


Е АИ ВЫ 


лая ЕДРАООРДЕРРОФрАаДБ-. о ТЕ К. ДИТ | ИЕ 
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Продолжение таблицы 3.54 
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Признаки неисправности Вероятные причины о Способы проверки и устранения неисправностей 


17. Понижена. чувстви-|1. Неисправен конденсатор С16 Проверить исправность конденсатора, надежность соединения 


тельность приемника с его с другими элементами схемы и целость дорожек 
базы транзистора Ш; 


звук воспроизводится 
с большими искажени- 
ями 
18. При настройке прием- | 1. Обрыв цепи конденсатора С17 | Проверить целость цепи и исправность конденсатора 
ника на радиостанцию |2 Неправильно распаяны обмот- Заменить контур [13, [14 


появляется свист! ки 213 и 144 м. 
19. Сигнал высокой час-|1. Не работает гетеродин Закоротить контур 25, Сб (или ГУТ, С8, С9) и измерить на-. 
тоты не проходит с | пряжение (Ирз) на резисторе КЗ. Затем раскоротить контур. 


базы транзистора ПИ Если после удаления закорачивающей перемычки напряже- 


ние Ирз не изменится, то гетеродин не работает. Если же 


напряжение на резисторе КЗ понизится, то гетеродин можно 
считать исправным. Для установления причины отсутствия 
колебаний гетеродина необходимо проверить конденсатор С11 
на обрыв, целость дорожек печатного монтажа, сборку пере- 
ключателя диапазонов, целость катушки связи входного кон- 


тура с преобразователем частоты и качество конденсатора 
С10 и его паек 


20. Не работает высоко-|1. Обрыв катушки магнитной | Проверить целость катушки пробником или омметром 


частотная часть прием- антенны 
ника (не проходит сиг-|2. Неправильная распайка вы- Распаять выводы катушек согласно принципиальной схеме 
нал с рамки) | водов катушек магнитной ан-| (рис. 3.31) | | 
| | | тенны . 
21. Не настраивается на | То же МШ" 244 То же 
частоту 160 кгц контур 
ІЗ, С4 


1 Қромє того, при подаче сигнала промежуточной час- генератора Г4-1А наступает возбуждение УПЧ. 
тоты на базу транзистора ПП2 и последующей расстройке. 


22. При вращении ручки 


настройки возникает 
‚треск 


23. Прием длинных волн 
‚ сопровождается 
ным шумом 


24. Приемник возбужда- 
ется на частоте 390 кгц 


25. Приемник возбуждает- 
ся в ДВ или СВ диапа- 
зоне 


26. Приемник периоди- 
чески возбуждается в 
ДВ диапазоне 2 


27. Приемник возбужда- 
ется; свист мешает при- 
ему в обоих диапазонах 


95 


СИЛЬ-- 


2. Наведение на пластинах КПЕ 


Замыкание пластин КПЕ 


электрических зарядов 


М - 


‚ Неправильно распаяны выво- 


ды катушки связи (НА, К4) 
входного контура с преобра- 
зователем частоты 


Обрыв ‘катушки ‘контура ге- 


теродина ДВ диапазона (17) 
или СВ диапазона (15) 1 


Неисправен конденсатор СЗІ 


. Неисправен конденсатор С26 


Слишком высока чувстви- 


тельность приемника 


. Уменьшилась емкость конден- 


сатора СЗО или нарушилась 
целость цепи обратной связи 


. Оборвана цепь конденсатора 


С23 


1Қатушки [5 и [7 — навесные детали, поэтому их отно- 


сл сительно длинные выводы легко оборвать. 


ТЕЕ очень арка ЗЕ Ел иво л 


и. 


}. 


Проверить КПЕ пробником или омметром. Если в некоторых 
положениях ротора подвижные пластины соединяются с не- 
подвижными, то заменить КПЕ 

Заменить КПЕ 


Увеличить число витков катушки связи (Н4, КА) 


Перепаять выводы 


Заменить катушку 


Заменить конденсатор 

Заменить конденсатор и свить провода, 
питания 

Ухудшить чувствительность, применив, например, транзисторы 
с меньшим коэффициентом усиления. 

Проверить цепь конденсатора СЗО и резистора Е2[; сжать 
выводы конденсатора, а если это не поможет, то заменить его 


идущие от источника 


Проверить цепь и конденсатор. 


* Возбуждение проявляется в виле резкого пощелкивания. 
При уменьшении громкости возбуждение прекращается. 


> 
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Окончание таблицы 3.54 
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Признаки неисправности Бероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


28. Периодически возни- | 1. Возросло сопротивление ис- | Зарядить батарею или заменить ее 
кает генерация точника питания 


29. Приемник возбужда- |1. Неисправен конденсатор С29 | Заменить конденсатор (или конденсаторы) 
ется при воздействии или (в последующих выпус- 
на него сильных сигна- | ках) конденсаторы СЗЗ и С34 | МА 
лов | | 


30. Увеличен ток покоя | 1. Неисправен транзистор ПП5 | Заменить транзистор ПП5 другим полупроводниковым триодом 
приемника | с большим коэффициентом усиления 


31. Принимать станции | 1. Неисправен блок КПЕ Заменить или отремонтировать блок 
удается только в поло- 
вине диапазона; отсут- 
ствует сопряжение как. 
в диапазоне ДВ, таки | \ 
в диапазоне СВ (или в 
одном из диапазонов}, 


о йз 720). 
68т ТВОИ в ССА 


с29 |. 622. \ 


380 ' мли ат У 8 


Рис. 3.31. Принципиальная схёма радиоприемника «Селга» 
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Проверка УНЧ приемника «Селга» 


Упрощенный прием проверки работоспособности УНЧ был 
описан на стр. 180. Ниже приводятся рекомендации по более осно- 
вательной проверке, имеющей целью не только подтвердить работо- 
способность усилителя, но и оценить его качество. 

Процесс проверки УНЧ приемника «Селга» заключается в сле- 
дующем. | 

К входу и выходу УНЧ присоединяют измерительные приборы 
(рис. 3.5). Напряжение частотой 1000 ги подают с выхода генера- 
тора Г3-2 (3Г-10) на положительную обкладку конденсатора (25 
(и ‹плюсовую» шину приемника). Ручку регулятора громкости 
устанавливают в положение максимальной громкости. 

Повышая напряжение на выходе генератора до 15-20 мв, 
просматривают на экране осциллоскопа кривую выходного напря-: 
жения ификсируют показания вольтметра и измерителя нелинейных 
искажений. Если при входном сигнале 15 мв ток, потребляемый 
приемником, не превышает 40 ма и на выходе усилителя развивается 
напряжение (Љљых не менее 0,75 в", кривая которого имеет вид пра- 
вильной синусоиды, то усилитель считают пригодным к эксплуа- 
тации. Искажение кривой выходного напряжения, наступающее 
при повышении напряжения на входе усилителя до 30 и более мил- 
ливольт и проявляющееся в двухстороннем ограничении сину- 
соиды, должно проявляться при Изых не менее 1,4 в. | 


Настройка УПЧ приемника «Селга» 


Для выполнения этой операции требуются генератор стандарт 
ных сигналов Г4-1А (ГСС-6А), ламповый вольтметр или тестер, 
включенный вольтметром, и осциллоскоп. Измерительный генера- 


‚ тор, точнее, его делительную колодку (низкоомный выход) присое- 


диняют. через конденсатор. емкостью 0,05 мкф к базе транзистора 
ПИТ. 

Настраивают УПЧ следующим образом. 

Устанавливают ручки переключателя диапазонов, блока КПЕ 
и регулятора громкости соответственно в положения «СВ», макси- 
мальной емкости и максимальной громкости. Затем подают с изме- 
рительного генератора на базу транзистора [ПИ напряжение 10-+ 


4-15 мкв частотой 465 кгу, модулированное синусоидальным напря- 


жением частотой 1000 гу при глубине 30%, и настраивают по оче- 
реди контуры 115, С21; 113, С18; 111, С14 и 110, СІЗ, добиваясь 
максимального и неискаженного по форме напряжения на выходе 


1 Этому Коориа но соосу выде а на выходе Е мощ: 
ности 50 мавт. | 
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приемника. Настройку ведут до тех пор, пока напряжение на базе 
транзистора ППІ, необходимое для получения на выходе прием- 


ника напряжения 0,75 в, не понизится до 4-8 мкв. 


Проверка и настройка преобразователя частоты . 
приемника «Селга» 


Завершающей и наиболее ответственной операцией по нала- 
живанию приемника является проверка и настройка преобразо- 
вателя частоты. Начинают проверку с выяснения вопроса, работает 
ли вообще преобразователь частоты. Для этого либо настраивают 
приемник на радиостанции, работающие в ДВ и СВ диапазонах, 
либо собирают изображенную на рис. 3.9 схему, устанавливают 
ручки генератора Г4-1А в положения, в которых к рамке подво- 
дится высокочастотное напряжение, модулированное синусоидаль- 
ным сигналом частотой 1000 гц (при глубине модуляции 30%}, 
и настраивают испытуемый приемник на частоту измерительного 
генератора. Если сигнал последнего принимается приемником, 
то проверяют эффективность работы преобразователя на других час- 
тотах СВ.и ДВ диапазонов. Если жё сигнал генератора Г4-1А ве 
принимается, то выясняют, работает ли гетеродин. Проверить это 
можно либо с помощью радиовешательного приемника, либо изме- 
рением ламповым милливольтметром переменного напряжения 
на резисторе ЕЗ. | 

Настраивают контуры гетеродина и входной контур прием- 
ника, т. е. сопрягают настройки так, как описано на стр. 122. Ука- 
затель настройки (при максимальной емкости КПЕ) устанавливают 
сначала в положение между цифрами «5» и « шкалы СВ диапа- 
зона". я ае а 

‚Применительно к приемнику «Селга» настройку контуров в диа- 
пазоне СВ осуществляют следующим образом: ЕЕ, 

1) собирают схему, приведенную на рис. 3.9, и устанавливают 
ручку настройки так, чтобы указатель находился у точки, соответ- 
ствующей частоте 560 кгц (или при использовании шкалы второго 
варианта у точки, соответствующей частоте 540 кгц); | 

2) включают генератор Г4-1А и, вращая сердечники катушек 
15, 16 и перемещая по ферритовому стержню катушку 11, доби- 
ваются наибольшего отклонения стрелки вольтметра на выходе 
приемника; Г | РК 

3) устанавливают ручку настройки приемника против метки 
«1500 кгц» и изменяют емкости конденсаторов Сб и СЗ так, чтобы 
напряжение на выходе приемника снова достигло максимума. | 


+ Если -сопрягаются настройки контуров приемника: снабженного шкалой 
второго варианта, то ось указателя настройки устанавливают против метки, нах 
ходящейся справа от цифры «15». 
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Этот процесс повторяют несколько раз до тех пор, пока при = 
напряженности поля 0,6 мв/м напряжение на выходе приемника 
не станет равным 0,25 в. | 

В правильно настроенном приемнике катушка 1.1 входного 
контура находится на расстоянии 15-25 мм от конца ферритового 
стержня. 

‘После настройки контуров 11, СЗ и 15, Сб катушку 11 закреп- 
ляют на ферритовом стержне церезином или другой смесью. 

Точно так же настраивают контуры длинноволнового диапа- 
зона. Разница заключается лишь в положениях указателя настройки 
и использовании для подстройки контуров других конденсаторов 
и катушек. 

_ Сначала указатель настройки устанавливают на отметку шкалы 
«160 кги» и добиваются максимального показания вольтметра враше- 
нием сердечников катушек 17, 18 и перемещением по ферритовому 
стержню катушки 131. Затем переводят указатель настройки на 
отметку шкалы «390 кги» и стремятся повысить напряжение на вы- 
ходе приемника изменением емкостей конденсаторов С9 и С4. На- 
стройку ведут до получения на выходе приемника напряжения 
0,25 в при напряженности поля 1,0-1,2 мв/м. | 

Качество сопряжения проверяют в СВ и ДВ диапазонах в точ- 
ках, соответствующих частотам 900 и 250 кгц?. Если указатель нз- 
стройки не выходит за пределы допусков настроечных точек, нане- 
сенных на шкалу, то считают, что на указанных частотах имеется 
точное сопряжение. Если же указатель настройки выходит за пре- 
делы допусков, то проверяют конденсаторы Со и С7.. Г 

Иногда при нормальной работе УПЧ и других блоков настроить 
приемник перемещением катушек 11 и 13 не удается, поэтому, 
чувствительность аппарата остается низкой. В этом случае прове- 
ряют качество и распайку выводов катушек магнитной антенны, | 

Считают, что преобразователь частоты хорошо налажен и на- 
строен, если чувствительность приемника не хуже 0,6 мв/м (в диа- 
пазоне СВ) и 1 мв/м (в диапазоне ДВ) и в обоих диапазонах, а также 
в любом положении ручек настройки и регулятора громкости 
в громкоговорителе не прослушиваются шум и свисты, порождае- 
мые паразитной генерацией и гармониками гетеродина. Следует, 
однако, отличать шумы и свисты, вызываемые паразитной генера- 
цией, от внешних помех, проявляющихся тоже в виде шумов и сви- 
стов, | 

Сильные помехи приему создают телевизоры, люминесцентные 
лампы, газовые рекламы, рентгеновские аппараты и другие устрой- 
ства, 

Чувствительность приемника «Селга» проверяют на частотах 
560, 900 и 1500 кгу (диапазон СВ) и 160, 250 и 390 кгц (диапазон ДВ}. 


1 В хорошо налаженном и настроенном приемнике катушка [3 находится 
на расстоянии 5--9 мм от конпа ферритового стержня. 
Проверка качества сопряжения описана на стр. 123. 
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ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «СОКОЉ 


Малогабаритный радиоприемник «Сокол», собранный на семи 
транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначен 
для приема программ радиовещательных станций в диапазонах 
средних и длинных волн. Принципиальная схема приемника прм- 
ведена на рис. 3.32, основные технические данные — в приложе- 
НИИ. | 

Причинами отказов приемника чаще всего являются: 

пробои конденсаторов 16, 20, 26, 27, 35, 39, 45, 47, 50, 56, 59, 
60, -68, 70; 72, 85; 

потери емкости конденсаторами 26, 45, 47, 59, 60, 64, 68, 71, 75; 

неисправности некоторых деталей (регулятора громкости, пере- 
ключателя диапазонов, транзистора 38, резисторов); 

замыкания выводов деталей (например, конденсаторов 22, 23, 
25, контура 24 и др.) на корпус; 

нарушения контактов, например, в переключателе диапазонов 
и гнезде 77; 

обрывы дорожек печатной платы, обмоток трансформаторов 76, 
65 и контурных катушек. 

Перед ремонтом приемника рекомендуется убедиться в исправ- 
ности источника питания. Напряжение его под нагрузкой должно 
быть не менее 7 вольт. Далее целесообразно проверить цепь пита- 

ния на отсутствие короткого замыкания. Выполняют это омметром, 
который присоединяют к колодке питания так, чтобы ее контакт 
«--» был соединен с отрицательным полюсом омметра. Если в полс- 
жении выключателя «Вкл.» сопротивление между контактами «-|>, 
«—» колодки питания равно 2-5 ком, то цепь питания считают 
исправной. 

Убедившись в том, что источнику питания не угрожает ускорен- 
ный разряд (вследствие неисправности цепи питания), устанавли- 


Таблица 3.55 


Постоянные напряжения на злектродах транзисторов приемника «Сокол» 


Обозначение на схеме н тип транзистора 


роды аа ети) | 70 (114) | 61 (2115) Е: (п15) | 38 (1422) зо (1422) | 13 (142) 
Напряжения на электродах, в ар 
Эмиттер 0 0 2,0—— 0 | 0,77—- ЕЕ - 
Че. = 252 0,85 
База 0,10 | 0,12 оа 0.10 |" дб 0 60а ото 
| 0,16 0,16 0,16 1,25 
Коллектор 8,8-9,0 8,8-—9,017,5--—7,9] 3,8-4,2 | 7,7-8,3 |4,5-—4.8]3,9-—4,5 
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Рис. 3.32. Принципиальная схема радиоприемника «Сокол» 
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, | | 


вают регулятор громкости в положение минимальной громкости, 
подключают к колодке питания аккумулятор 7Д-0,1 или батарею 
«Крона» напряжением 9 в и, если приемник не работает, то прове- 
ряют режимы работы транзисторов по постоянному току. Получен- 
ные данные сравнивают с значениями, приведенными в таблице 3.55. 
Напряжения на электродах транзисторов желательно измерять 
ламповым вольтметром или тестером с входным сопротивлением при 
измерении постоянных напряжений не менее 20 ком/в. 


Замечания по ремонту радноприемника «Сокол» 


Любое техническое устройство подвержено процессу матери- 
ального износа и старения. Правильно выполненный ремонт обычно 
сдерживает этот процесс, но если восстановление аппарата ведется 
неквалифицированно и поспешно, то ремонт может, наоборот, 
ускорить износ и физическое старение. Для того, чтобы ремонт 
в максимальной степени восстанавливал то, что теряется в процессе 
эксплуатации аппарата, необходимо учитывать особенности ряда 
изделий и соблюдать определенные правила ремонта, Для прием- 
ника «Сокол» их можно сформулировать следующим образом: 

1) при замене или проверке транзисторов обязательно прини- 
мать меры по теплоотводу; пользоваться паяльником мощностью 
40 вт и припоем ПОС-61; 


2) избегать перегрева фольгированного гетинакса при пайках 


‘деталей, так как отслаивание фольги может вызвать обрывы токо- 
проводящих дорожек и дополнительные неисправности; 


3) учитывать, что каркасы контурных катушек изготовлены 


из полистирола, отличающегося тем, что при температурах выше 
‚80° С в нем начинают преобладать эластические деформации, по- 
степенно сменяющиеся пластичностью; по этой причине при ре- 
монте контуров нельзя перегревать укрепленные на каркасах кон- 
такты !; | 

4) не перегревать и легко плавящийся корпус переключателя 
диапазонов, следить за тем, чтобы при пайке лепестки не расхо- 
дились, 

5) при отпайке и замене регулятора громкости быть очень осто- 
рожным и не допускать отслаивания дорожек; 

6) фиксировать сердечники контуров только церезином; 

Т) не вращать без надобности роторы триммеров, так как из- 
лишнее вращение их ускоряет износ слюдяной прокладки между 
пластинами, что сильно усложняет ремонт; 

8) устанавливать при смене транзисторов в смеситель триөд 
[1422 с минимальным уровнем собственных шумов. 


| * Речь идет о контактах или лепестках, которые служат для подпайки вы: 
водов катушек и крепления каркасов к печатной плате = 
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Таблица 3.56 


7/5 


Неисправности усилителя низкой частоты радиоприемника «Сокол» 


Признаки неисправности Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


1. Приема нет; не слыш-|1. Нарушен контакт в| Проверить качество контакта между подвижными лепестками гнезда 
ны ни сигналы радио-| гнезде 77 
станций, ни собствен- 


З 12. Оборвана звуковая ка: | Измерить сопротивление катушки при замкн теккер- 
ный шум приемника р у р рот ту пр кнутых лепестках штеккер- 


тушка громкоговорите- | ного гнезда. Если катушка исправна, то омметр покажет 1.5--2 ома 
ЛЯ 
3. Оборвана цепь громко: | Проверить целость цепи пробником или омметром 
говорителя 
9..Цепь громкоговорите- | 1. Оборвана первичная | Отключить источник питания и проверить целость первичной обмот- 
ля исправна, но звук | обмотка трансформато-| ки (сопротивление ее между выводами Зи 5 обычно колеблется 
отсутствует;  отсутст-| ра Тр2 (между вывода- в пределах 55-—62 ома). 


вуют и напряжения на| ми 3; 4 и 4; 5). 


коллекторах транзисто- | о | А 
ров 69 и 70 2. Обрыв дорожки, сое- | Проверить целость дорожки 


диняющей вывод 4 
трансформатора Тр2 
с резистором 74 


3. Звук отсутствует; на- | 1. Оборвана первичная об- | Проверить целость обмотки (сопротивление ее должно быть равно 
рушены также режимы | ‘мотка трансформатора| 300--330 ом). 
работы транзисторов 61,1 Тр! 
69 и 70 | 


2. Оборвана одна из до- | Проверить целость дорожек И 
рожек коллекторной 
цепи транзистора 61 


3. Пробит конденсатор | Измерить напряжения на конденсаторах. (Необходимо иметь в виду, 
| С59 или Сб0. . что при пробое одного из этих конденсаторов ток, потребляемый 
| | | приемником, возрастает до 45-50 мо). 
4. НЯ конденсатор 72 | Отключить источник питания и проверить исправность конденсато- = 
или ров . | а | 


ы 4. 


96 


4. Громкость недостаточ- | 


на, звук хриплый, осо- 
бенно на низших часто- 
тах 


5. Приема нет, нагрева- 
ются транзисторы 69 и 
70 


6. Сильный свист и иска- 
жение звука при прие- 
ме любой радиостанции 


7. Сильный свист или 
гудение, усиливающе- 
еся при увеличении 
громкости 


8. Хриплый звук 


В а о РР ЧЕГ 


5. Пробит конденсатор 75 


І. Обрыв цепи конденса- 
тора 64: 


2. Пробит конденсатор 50 


3. Пробит конденсатор 56 | 


4. Пробит конденсатор 68 


1. Пробита обмотка со- 
гласующего трансфор- 
матора Тр! (65). 


1. Обрыв цепи конденса- 
тора 68 и резистора 71 


1. Обрыв цепи конденса- 
тора 75, 59 или 60 


2. Разрядился аккумуля- 
тор или батарея 


1. Затирает подвижная 
система громкоговори- 
теля 


 Измерить напряжение на коллекторе транзистора 61. 


Отпаять один вывод конденсатора и проверить его исправность 


Присоединить к точкам схемы, к которым припаян конденсатор 64, 
другой, исправный, емкостью 20 мкф 


Измерить напряжение на конденсаторе. Если конденсатор цел, то 
напряжение на нем равно 0,2 в 


Измерить напряжение на конденсаторе. Если он цел, то напряже- 
ние на нем должно быть равно 1,5 в 


Если оно 
равно 6,5 в, то конденсатор пробит | 


Проверить исправность конденсаторов 72 и 73. 

Отпаять выводы баз транзисторов 69 и 70 и измерить напряжение 
на вторичной обмотке трансформатора Тр1. Оно должно быть не 
более 0,10-—0,16 в. 


Проверить пайки и исправность резистора 71, а затем присоединить 
к точкам схемы, к которым припаян конденсатор 68, другой, 
исправный, такой же емкости 


Присоединить по очереди к точкам схемы, к которым припаяны кон- 
денсаторы, другой, исправный, емкостью 15 мкф 


Измерить напряжение источника питания под нагрузкой 


Нажать на диффузор громкоговорителя. Если его перемещение вы- 
зывает шорохи и трески, то предположение о затирании подвиж- 
ной системы можно считать подтвержденным 

Целесообразно также подать от звукового генератора на базу тран- 
зистора 54 сигнал величиной 3 мв, присоединить к выходу при- 
емника осциллоскоп и просмотреть на экране кривую выходного 
напряжения 


Если последняя представляет собой правильную синусоиду, то мож- 
но считать, что УНЧ работает нормально и причиной хриплого 
звука является неисправность громкоговорителя 
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Способы проверки и устранения неисправностей 


Вероятные причины | 
1. Обрыв цепи регулято- | Проверить Целость цепи и исправность регулятора громкости 


| 
| 


Признаки неисправности 


9. Не регулируется гром- 


ра громкости 


КОСТЬ 


ыводы регулятора 


И, В 


= 


амкнуть пинцетом верхний (по схеме) и средни 


1. Неисправен регулятор | З 


отсутствует; 


Звук 
с базы транзистора 54 


сигнал звукового гене- 


гро 


резистор 48 


2. Пробит конденсатор 47 | Проверить исправность конденсатора омметром 


о 


мкости. Если после этого звук появится, то отремонтировать 
или заменить переменный 


громкости 


атс 


ратора проходит, 
верхнего (по схеме) вы- 


вода регулятора гром- 


кости — нет 


] 


Проверка УНЧ приемника «Сокол» 


Судить о работоспособности 
УНЧ можно на основании реак- 
ции усилителя и громкоговори- 
теля на прикосновение лезвия 
отвертки к базам транзисторов 61 
и 54*. Если при этом в громкогово- 
рителе раздаются щелчки (слабый 
при прикосновении к базе транзис- 
тора 61 и более сильный при 
прикосновении отвертки к базе 
транзистора 54), то УНЧ считают 
работоспособным. 

Более детальную проверку уси- 
лителя производят следующим об- 
разом. Собирают схему, приведен- 
ную на рис. 3.5, и, проверив пред- 
варительно исправность громкого- 
ворителя, подают от звукового 
генератора поочередно на базы 
транзисторов 69 и 70 (через кон- 
денсатор емкостью 5 мкф) напря- 


- жение 50-100 мв частотой 1000гц. 
Если оконечная ступень усилителя 


исправна, то в громкоговорителе 
довольно громко прослушивается 
сигнал звукового генератора. 
Затем сигнал от генератора 
Г3-2 (ЗГ-10) подают на базу тран- 
зистора 61. Признаком ‘удовлетво- 


рительной. работы УНЧ с базы 


транзистора 61 считают неиска- 
женное воспроизведение сигнала 
звукового генератора и доведение 
напряжения на выходе приемника 
до 0,71 в при подаче на вход пред- 
оконечной ступени, т. е. на базу 
транзистора 61, синусоидального 
напряжения 125 мв. 

В. заключение сигнал (величи- 
ной 3 мв) подают от звукового 
генератора на базу транзистора 
54. Если на. ВКО: катушке 


1 Отвертку следует держать‘ не за 
ручку, а за металлическую часть. 


1 аде не | | | Таблица 3.57 
и Неисправности детектора приемника «Сокол» Г 
- у $ , 
Признаки неисправностей ‚ Вероятные причины. — Способы проверки и устранения неисправностей 


‚1. Звук отсутствует. 1. Обрыв или короткое | Проверить пелость вторичной обмотки трансформатора (нормально 
замыкание вторичной | сопротивление обмотки равно 5--6 ом). 
обмотки трансформато- 
ра промежуточной час- 
тоты 42 


2. Неисправен диод 43 Отпаять один вывод диода и измерить его сопротивления в обратном 
и прямом направлениях. Если отношение этих величин равно или 
больше 400, то диод считают пригодным к дальнейшему исполь- 
зованию 


3. Пробит конденсатор | Проверить исправность конденсаторов омметром 
47 или 45 


2. Прием есть, но сопро-|1. Обрыв цепи конденса- Присоединить к точкам схемы, к которым припаяны конденсаторы, 
вождается свистом и тора 45 или 47 другие, исправные, емкостью 15.000 и 10.000 пф | 
искажениями 
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846. 


Признаки неисправностей 


1. Нет приема 


2. Приему мешает интен- 
сивный шум; ток, по- 
требляемый приемни- 
ком, превышает номи- 
нальный на 3--5 ма 


1. Нет приема 


2. 


Недостаточна гром- 
кость звука; воспроиз- 


ведению речи и музыки. 


Неисправности УПЧ и преобразователя частоты радиоприемника «Сокол» 


Вероятные причины 


СЕТ ТЕРРА, ИНН `> 
у "87 : 


\ 


Таблица 3.58 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Неисправности второй ступени УПЧ? 


1. Замкнут контур в це- | 


пи коллектора 
зистора 38 
2. Пробит конденсатор 39 
3. Пробит конденсатор 35 
4. Вышел из строя тран- 
зистор 38 


1: Пробит 
41 или 34 


тран- 


конденсатор 


Неисправности первой 


Измерить сопротивление катушки контура. 
При исправности омметр покажет 7,8--8,0 ом 


Проверить исправность конденсатора 
То же 
Заменить трапзистор 


Проверить исправность конденсаторов измерением напряжений на 
электродах транзисторов 38 и 30. Дать оценку конденсатору 34 
можно и по результату измерения постоянного напряжения на 
нем. Если вольтметр покажет приблизительно З в, то конденса- 
тор 34 исправен. Если же напряжение отсутствует, то конденса- 
тор пробит 


ступени УПЧ и преббразователя частоты 


і. Пробит конденсатор 26 | Измерить сопротивление катушки 28, которое нормально равно 2,8 ома. 


2. Замкнут на корпус 
конденсатор 22 или 25 

3. Замкнута катушка 
контура 28 


|. Обрыв цепи резистора 
Ао АИ 


Если омметр покажет нулевое сопротивление, то конденсатор про- 
бит | 


Устранить замыкание 


» 


Измерить сопротивление катушки. Если оно равно нулю (вместо нор- 
мального 2,8 ома), то катушка замкнута 
Измерить напряжения на электродах транзистора 30. Если они отли- 


чаются от номинальных значений, то проверить качество паек 
и целость резистора 29. 


ИТ ВОСЬМИ ВИ СЕБЕ СЫ С ВИ А 
у | 


2. Внутренний обрыв в Присоединить к точкам схемы, к которым подпаян конденсатор, 
конденсаторе 26 другой, исправный, такой же емкости ой 


3. Пробит конденсатор 27 Измерить напряжение на конденсаторе или на базе транзистора 30. 
Если стрелка вольтметра не отклоняется, то конденсатор пробит 


= 


8. Нет звука 1. Замкнут на корпус Измерить сопротивление катушки контура. Если оно равно нулю 
конденсатор 23 или| (вместо номинального значения 1,5 ома), то контур замкнут 
катушка контура 24 | 


2. Пробит конденсатор 20 | Измерить напряжение на конденсаторе или на коллекторе транзи- 
| стора 13. Если стрелка вольтметра не отклоняется, то конденса- 


тор пробит 


3. Пробит конденсатор 16 Осмотреть выводы конденсатора и измерить напряжение на коллек- 
или замкнуты его вы- | торе транзистора 13 
ВОДЫ, 1“ 


Если при отыскании причины отказа преобразователя налажены после ремонта и пригодны к дальнейшей эксплуа- 
частоты и первой ступени УПЧ возникает подозрение в не- тации, убеждаются подачей ва базу транзистора 13 сигнала 
исправности ФСС, то дефектный контур фильтра легко частотой 465 кгц, модулированного низкочастотным сину- 
определить путем последовательной подачи АМ сигнала на соидальным напряжением (1000 гц) при глубине модуляции 
верхние (по схеме) выводы контуров 28, 94 и 18 ФСС. 30%, и измерением напряжения на выходе приемника. Если 
Дефектный контур, как правило, ке настраивается в резо- последнее достигает 0,23 в, то считают, что преобразователь 
нане. | и УПЧ хорошо налажены. | М 

В том, что преобразователь частоты и УПЧ хорошо 


1 Состояние второй ступени УПЧ проверяют измере- лированного низкочастотным сигналом (Е == 1000 ги) при 
нием напряжения на выходе приемника при подаче на базу глубине модуляции 30%. 
транзистора 38 напряжения 90 мв частотой 465 кгц, моду- 
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Таблица 3.59 


085: 


Неисправности. входных цепей и гетеродина радиоприемника «Сокол» 


Признаки неисправностей Вероятные причины Способы проверки и устранения неисправностей 


ааамииин зажав поавожви ничо овал иоиооициидиоио чин 


1. Нет приема ‚|1. Оборваны контурная Проверить целость катушек и правильность их распайки | , 
катушка СВ диапазона 
и катушка связи _ 


2. Нарушен контакт в пе- | Подогнуть контактные ламели. Проверить правильность сборки под- 
реключателе диапазо-| вижной части переключателя ў 
нов | 


3. Не работает гетеродин | Измерить напряжение на резисторе 15 (в исправном приемнике оно 
| равно 30-—80 мв). Если измеряемая величина ниже 30 мв, то про- 

верить режим работы транзистора 13, осмотреть монтаж и, если не 

СУДИ обнаружены какие-нибудь нарушения, то заменить транзистор 


4. Замкнут один из трим: | Отпаять вывод триммера и проверить его исправность. При медлен- 
] меров _ ном вращении ротора триммера не должны прослушиваться трески 
2. Прием есть, но в ДВ |1. Оборван контур 8 Заменить контур ) 
диапазоне чувствителъ- | 
ность хуже номиналь- 
НОЙ 


/ 


3. Крайние частоты од- |1. Изменилась емкость Заменить конденсатор 
ного из диапазонов не| конденсатора 7 или 2 | 
соответствуют номи- | 
нальным значениям / 


4. Крайние частоты обоих |1. Неисправен КПЕ Заменить КПЕ 
диапазонов не соответ- | 
ствуют номинальным | 
значениям | 1: | я 


громкоговорителя при этом развивается неискаженное по форме 
напряжение 0,71 в, что соответствует номинальной мощности 50 мет, 
то усилитель низкой частоты считают пригодным к эксплуатации. 

При номинальном (9 в) напряжении источника питания, исправ- 
ных элементах схемы и правильно выбранных режимах работы 
транзисторов номинальная мощность на выходе усилителя выделя- 
ется без затруднений. 


Ограничение синусоиды на экране осциллоскопа должно начи-. 


наться только с напряжения на звуковой катушке, равного или 
превышающего 0,96 в. 


Проверка детектора приемника «Сокол» 


Наиболее простым способом проверки исправности детектора 
является способ, заключающийся в воздействии на диод 43 лезвием 
отвертки. Если прикосновение его к анодному или катодному вы- 
воду диода вызывает щелчок‘ в громкоговорителе, то детектор счи- 
тают исправным. | | 
Более строгая проверка заключается в подаче на вход детек- 
тора модулированного напряжения промежуточной частоты и на- 
блюдении формы модулирующего сигнала на выходе приемника. 
Напряжение .10-:-50 мв частотой 465 кгц (при глубине модуляции 
30%) подают с выхода генератора Г4-1А на вывод 4 контура 42 
через разделительный конденсатор емкостью 0,1 мкф. Если детек- 
тор и УНЧ исправны, то в громкоговорителе прослушивается до- 
вольно сильный сигнал. | 


Проверка и настройка УПЧ приемника «Сокол» 


Чтобы убедиться в работоспособности УПЧ, достаточно при- 
коснуться по очереди лезвием отвертки к базам транзисторов 38, 
30 и 13. Появление в этот момент в громкоговорителе щелчка и 
посторонних шумов свидетельствует о способности отдельных сту- 


пеней УПЧ и усилителя в целом усиливать подводимые к нему сиг- 


налы. Если щелчок не раздается, то тщательно осматривают мон- 
тажную схему, проверяют режимы работы транзисторов УПЧ по 
постоянному току и обнаруживают неисправную ступень усилителя 
путем поочередной подачи модулированного напряжения промежу- 
точной частоты на базы транзисторов 38, 30 и 13. 

Процесс настройки УПЧ заключается в следующем: 

1) соединяют приемник с измерительными приборами так, как 
показано на рис. 3.7; 

2) устанавливают переключатель диапазонов в положение СВ, 
конденсатор переменной емкости — в положение максимальной ем- 
кости и регулятор громкости — в положение максимального уси- 
ления; 
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3) соединяют выход измерительного генератора Г4-1А (через _ 
разделительный конденсатор емкостью 3300 пф) с плюсовой шиной 
приемника и базой транзистора 13; 

4) настраивают генератор на частоту 456 кгу (при ЕЕ. 
модуляции 30% и частоте модулирующего сигнала 1000 гц) и повы- 
шают напряжение на выходе генератора до величины, необходимой 
для отчетливого звучания громкоговорителя на частоте модули- 
рующего сигнала генератора; 

о) вращая последовательно сердечники контуров 42, 28, 24 


и 18, добиваются наибольшего отклонения стрелки ЕЕ а на 


выходе приемника. 
Настройку УПЧ ведут до тех пор, пока напряжение на выходе 
приемника не достигнет 0,71 в при подаче на базу транзистора 1 мо- 
дулированного сигнала величиной 3-4 мкв\. 


Сопряжение настроек входкых и гетеродинных | 
контуров приемника «Сокол» 


= 


Эту операцию выполняют в диапазоне СВ следующим образом. 
Собирают схему, изображенную на рис. 3.9, устанавливают 
ручки измерительного генератора в положения, обзспечивающие 
питание рамки напряжением частоты 560 кгц, модулированным по 
амплитуде напряжением частоты 1000 ги при глубине модуляции 
30%. Затем настраивают приемник на частоту 560 кгц и вращением 
сердечника контура 9 гетеродина и перемещением по ферритовому 
стержню катушки входного контура“ добиваются максимального 
отклонения стрелки вольтметра на выходе приемника. В исправном 
аппарате катушка входного контура располагается от края ферри- 
тового стержня на расстоянии \/; его длины. 
После этого повышают частоту генератора Г4-1А до 1500 кги, 
настраивают на нее приемник и, вращая роторы конденсаторов 


ТУТ гетеродина и 11 входного контура, снова бочен повыше- 


ния напряжения на выходе приемника. 

Операцию подстройки контуров при частотах измерительного 
генератора 560 и 1500 кгц повторяют несколько раз до тех пор, 
пока напряжение на выходе приемника не перестанет повышаться. 

Процесс сопряжения настроек в длинноволновом диапазоне 
аналогичен описанному. Разница лишь заключается в’ том, что 
частоты измерительного генератора выбирают равными 160 и 390 кгц 
и осуществляют настройку на первую частоту с помощью. катушек 
Кб гетеродина и К8 входного контура и на вторую-частоту с по- 
мощью конденсатора ПМУ гетеродина и конденсатора входного 
контура 1%. 


1 При этом имеется в виду, что детектор, УНЧ и летали УПЧ исправны 
* Для удобства настройки катушка входного контура разделена на две части, 
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Точность сопряжения настроек в СВ и ДВ диапазонах нрове- 
ряют соответственно в точках «900 кгц» и «250 кей». В этих же точ- 
ках измеряют и чувствительность приемника '. В диапазоне СВ она 
должна быть не хуже | ме/м, а в диапазоне ДВ — 3 мв/м. 


ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИЕМНИКИ «СПИДОЛА», «ВЭФ.СПИДОЛА» 
И «ВЭФ-СПИДОЛА -10» | 


Принципиальная схема приемника «Спидола» приведена на 
рис. 3.33. Анализ и обобщение данных об отказах приемников 
этого типа показывают, что они выходят из строя чаще всего по 
причинам: | 
—_ =шробоя: конденсаторов Саи, Су Са, Са, Сьв, Се, Со, Соо 
Са, Съз; Са» Саз, Саз; 

потери емкости конденсаторами С,,, Сы, Са, С, Си, Сз» 
Сз, Са, Свв Ст, Ств, Ст, Съд, Се, Саа, Са 

обрыва выводов контурных катушек и цепей резисторов Ю.. 
и А; У 

замыкания одних деталей на другие, например, транзисторов 
Гу и Г, на корпус КПЕ, конденсаторов Суз, С, на экраны контуров, 
транзистора Т. на корпус громкоговорителя; | 

отсутствия контактов в переключателе /7,, панелях транзис- 
торов, ламелях переключателя диапазонов и др. 

Поиски причины неисправности приемника «Спидола» начинают 
с отделения печатной платы от шасси приемника и осмотра деталей 
и монтажа. Основное внимание при внешнем осмотре обращают 
на качество паек, состояние дорожек и поверхности печатной платы 
между дорожками, надежность контактов в панелях транзисторов, 
отсутствие замыканий одних элементов схемы на другие, например, 
упомянутых выше, а также замыканий деталей печатной платы на 
корпус громкоговорителя и др. 

Питают приемник при его проверке и настройке либо от соб- 
ственной батареи, составленной из шести элементов «Сатурн», 
либо от внешнего источника питания напряжением 9 0,5 в. Для 
исключения заряда батареи при питании приемника от выпрями- 
теля или аккумулятора, из отсека питания удаляют два верхних 
(расположенных у регулятора громкости) элемента. 

Включать приемник в отсутствие транзистора Т, не рекомен- 
дуется, так как извлечение этого триода из панели приводит к рез- 
кому изменению режимов работы транзисторов Т, и Т,,. 

При проверке и настройке блоков необходимо помнить, что од- 
ним из условий нормальной работы приемника является соответ- 
ствие используемых в нем транзисторов ряду требований, предъяв- 
ляемых к усилительным элементам. Если это условие не выполня- 
ется и приемник комплектуется полупроводниковыми триодами 


* Процесс измерения чувствительности описан на стр. 123. 
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Рис. 3.33. Принципиальная схема радиоприемника «Спидола» 


другого неподходящего типа или недостаточно добротными транзис-- 


торами, то после устранения причины неисправности получить 
заданную чувствительность, минимальные искажения сигналов 
и другие электрические показатели не удастся. 

При замене транзисторов типов П41 (МП41), П4АТА (МПА1А) 
и [1423 следует руководствоваться данными, приведенными в таб- 
лицах 3.60 и 3.61, и рекомендациями, изложенными ниже. . 


Таблица 3.60 


Цветная маркировка транзисторов 
П41 (МП41) и ПАЇА (МПА1А) 


е Выходная 

Я | Цветное обозначение о < нЕ 

7 мкмо 

1 | Желтая точка 0,968——0,972 6005 

2 | Белая » 0,973—0,978 <2,5 

3 | Красная » . 0,979--0,984 = 25 

4 | Две белых точки 0,979--0,984 0:7 

5 | Две желтых » 0,984——0,99 < 2,5 

5 б | Зеленая точка 0,968-—-0,99 «52,5 - 
Таблица 3.61 
Цветная маркировка транзисторов П423 
Постоянная 

Ви 

Е Цветное обозна- братной Е Место уста- 

> чение 2 РАС ‚ микро- новки в плате 

а, б-к і 

— микросекунд 

] | Зеленая точка <200 Тг 

2 | Белая » 201-—299'.| Ту или-Ту 

3 | Желтая » 300-:-500 Г 


Устанавливаемые в приемники «Спидола» транзисторы типа. 


11423 должны иметь коэффициент усиления а не менее 0,97 и тем- 
пературный ток коллекторного перехода /,, не более 5 мка. 

На место транзистора Т, желательно устанавливать триод 
П423 3-й или 2-й группы, а на место транзистора Т, триод П493. 
1-й или 2-й группы. | =: 

Постоянную цепи обратной связи на высокой частоте (Ск). 
измеряют прибором ИППТ-1 на частоте 5‘ мгу. | 

На места транзисторов Т,, Т, и Ть--Т;, рекомендуется уста- 
навливать полупроводниковые триоды следующих групп: 

1-й, 2-й или 3-й (но одинаковой группы) — на места транзис-. 
торов Г, и Г, выходной ступени; 

1-й, 2-й, 3-й или 4-й — на место транзистора Т, фазоинверсной: 
ступени; 
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4-й — на место транзистора Т, предварительной ступени УНЧ; 

1-й, 2-й, 3-й или 4-й — на места зрекамегаров Тв и Г, третьей 
и 98 ступеней УПЧ; 

5-й — на место транзистора Т, первой ступени УПЧ и любой. 
группы — на место транзистора Т, стабилизатора. 

_ Если в результате внешнего осмотра и замены транзисторов ` 
не обнаруживаются какие-либо нарушения или неисправности, то 
переходят к сбору дополнительной информации путем измерения 
тока, потребляемого приемником, и напряжений на электродах 
дранансторов, 

· Ток покоя приемника в отсутствие сигнала должен быть в пре- 
делах 12-15 ма, а при номинальной мощности (0,15 вт) — 


30-50 ма. 


Режимы работы транзисторов по постоянному току проверяют 
вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 ком/в0льт, 
вавример, тестерами ТЛ-4, ТТ-3. 


Таб лина 3.62 


Постоянные напряжения на электродах транзисторов 
радиоприемника «Спидола» 


Напряжение (в вольтах) между 

«плюсовой» шиной приемника и 

Наименование ступени и обозначение 
транзистора. 

коллекто- 


базой ром 


эмиттером 


е иии анара натрии ценио. 
Оконечная ступень УНЧ (транзисторы 0,02 0,15 8,5 
То и 
НИЕ ступень УНЧ (тран- 1,0 1,0 р) 
зистор Т) ча 
Предварительная ступень УНЧ (тран- 0 
зистор Г; 
Третья ступень УПЧ (транзистор То) 0 
Вторая ступень УПЧ (транзистор 7) 1 
Первая ступень УПЧ (транзистор Та) - 0 
Стабилизатор (транзистор То) 0 
Смеситель (транзистор Тз) 0 
Гетеродин (транзистор Т}) 0 


Примечания! 

1. Измерение напряжений производилось в положении переклю- 
чателя диапазонов «СВ» в отсутствие сигнала *. 

2. Напряжения на электродах транзисторов Т; и Тз измерялись 
относительно коллектора транзистора Те. 

. Приведенные в таблице значения напряжений являются сред- 

НИМИ ‘значениями; измеренные при проверке „режимов работы значе- 
ния могут отличаться от табличных на + 10%. 


+ Переключатель диапазонов может находиться и в любом дру- 
гом положении (например, «25», «Зі», «41» и т. д.), кроме положения 
«ПР», 
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Таблица 3.63 


Неисправности цепей питания и громкоговорителя приемника. «Спидола» 


ў, \ 
Признаки неисправности Вероятные причины 


1. Приемник не работает; |1. Нарушение контакта 
в громкоговорителе не! в выключателе питания 


слышны 
шумы 


собственные 


2. Отсутствие контакта 
между пружинами в от- 
секе питания или меж- 
ду элементами 


3. Обрыв цепи питания 


1. Нарушение контакта в 
переключателе П, 


2. Обрыв непи громкого- 
ворителя 


3. Обрыв звуковой ка- 
тушки громкоговорите- 
ля 


м иаоиеный 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Измерить напряжение на конденсаторе Су. Если оно отсутствует, то 
причинами неисправности могут быть (см. вторую графу). 
Замкнуть выводы выключателя питания отверткой. 


Измерить напряжение на ламелях отсека питания и на каждом эле- 
менте 


Проверить цепь питания омметром или пробником. 
Если напряжение на конденсаторе С, нормально (равно 9,0-:-9,5 в), 
то причиной отказа могут быть (см. вторую графу): 


Проверить надежность контактирования. При исправном переключа- 
теле П, его контакты должны быть замкнуты 


Проверить целость-цепи омметром или пробником 


Разомкнуть контакты переключателя П. путем ввода в гнездо допол- 
нительного громкоговорителя вилки или какого-нибудь штырька, 
измерить сопротивление звуковой катушки. Если последняя пела, 
то омметр покажет 5—6 ом 


) 


еее 


Е ТАС И 


М ОА Сб В ре СЗ 
> РЫР т 


Б. алб ы 


кра Ро С ДИН Е Т РТР РО РОНЕ ЧИР А ААЫ тт а ВВ ай ых 9 в і К. 
№: е, Э | 44 я, л 2 ттт" ^^ ИИ ОЗАРА РРА АН ОТАН, и 
Р 


Б 


Т аблица: 3.64 
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Неисправности УНЧ приемника «Спидола» 


д д—————————————————————————ыЩ—Щ———Й—О—б———————————— 


Признаки неисправностей 


Вероятные причины 


Способы проверки и устранения неисправностей 


—_————0————0Ш0—0Ш—Ш—Ш—Ш—0—Ш—ШЩШЩ—6—ж—жЖЖ—Ж—Ж————0000000——кЖШ—Ш—Ш—Ш——————ыЮю»—»юЮьЮ»—ы—Ю=т 


1. Прием и шум в гром- | 1. 
коговорителе отсутст- 
вуют 


2. Прием отсутствует, но | 1. 
шум в громкоговори- 


теле прослушивается о 


Нарушен контакт в 
панели транзистора 1. 
или Тв 


. Замыкание транзисто- 


ра Т, или Тә 
пус блока КПЕ 


на кор- 


Неисправен 
стор Т, или Г 


транзи- 


Замыкание первичной 
обмотки трансформато- 
ра Тру на вторичную 


. Обрыв первичной об- 


мотки трансформатора 
Тру 


Пробит конденсатор 
Сз или Саз 


Нарушен контакт в 
переключателе П; 


Неисправен регулятор 


громкости 


Проверить надежность контактов в панелях путем покачивания тран- 
зисторов. Измерить напряжения на электродах транзисторов 165 
И а 


Проверить режимы работы транзисторов Т, и Та. 

Надеть на транзистор Тз трубку из изоляционного материала | 
Изогнуть выводы транзистора Т, так, чтобы исключить возможность 
‘соединения корпуса транзистора с корпусом блока КИЕ 


Проверить режимы работы по постоянному току транзисторов Т, 
и Та. Измерить коэффициент усиления а и температурный ток 
коллекторного перехода /,, каждого из этих транзисторов при- 


бором Л—2—1 или аналогичным 


Измерить постоянные напряжения на базах транзисторов Туи Т}. 
Если первичная обмотка трансформатора замыкается на вторичную, 
то каждая из измеряемых величин равна 1--10% в и транзисторы 
Т, и Ту, нагреваются | 


Измерить напряжение на коллекторе транзистора Тв. Если оно рав- 
но нулю, то первичная обмотка трансформатора оборвана 


Измерить напряжения на коллекторах транзисторов То и Ту. Если 
одна из измеряемых величин равна 3,5--—4 в, то соответствующий 
конденсатор пробит 


Замкнуть средний контакт переключателя Пос правым (по схеме) 
контактом · 
а. 


Замкнуть пинцетом верхний (по схеме) контакт регулятора гром- 
кости со средним контактом 


1 


~ 
< 


не “р ‘чиэвоЦ ‘у 0] 


ясі 


685 


3. Недостаточна 


гром- 
кость звука 


4. Прием есть, но речь 


и музыка воспроизво- 
дятся.с искажениями 


3. 


А 


Сә 


А 


е! 


Обрыв проводника, 
связывающего переклю- 
чатель /; с конденса: 
тором С, или С,, 


Пробит конденсатор 
Ст 


Нарушен контакт в 
ОДНОМ ИЗ выводов кон- 
денсатора С,,, С, С 
или Суб 


. Потеря емкости кон- 
денсатором С;., С.., 
Св или С, 


Средний контакт пе- 
реключателя / соеди- 
нен с левым (по схеме) 
контактом или все три 
контакта соединены 
между собой 


Накоротко замкнута 
часть витков одной из 
обмоток трансформато- 
ра Тру или Тр, 


. Недостаточен коэффи- 
циент усиления тран- 
зистора Т, или Т, 

. Неправильно вставлен 
в панель транзистор Т, 


Отсутствует контакт 
в панели транзистора 
Т или Т’. 

. Пробит конденсато- 
Сез. 


Проверить соединения пробником или омметром 


Измерить напряжение на конденсаторе. Если оно равно нулю, то 


конденсатор пробит (напряжение на исправном конденсаторе равно 
0,4—-0,5 в). 


Сжать плоскогубцами места соединения обкладок 


| перечисленных 
конденсаторов с проволочными выводами 


Присоединить к точкам схемы, к которым подпаяны конденсаторы, 
другой, исправный, емкостью 10--20 мкФ 


у 


Внимательно осмотреть переключатель и проверить создинения ом- 


метром. В случае необходимости произвести регулировку пластин 
контактной группы 


Измерить сопротивления обмоток трансформаторов и сравнить полу- 
ченные данные со значениями, приведенными в таблице 3.70 


Измерить коэффициенты усиления транзисторов Т, и 7, 


Переставить транзистор 


Зачистить и слегка изогнуть выводы транзисторов Ту и Т; под- 
жать контактные пружинки в панелях 


Узмерить напряжение на конденсаторе, которое в исправном, прием- 
нике равно 0,5-0,6 в 


065 


Признаки неисправностей | 


5. Приему мешает само: 


возбуждение (звук низ- 
кого тона); при пово- 
роте регулятора гром- 
кости против часовой 
стрелки самовозбужде- 
ние не пропадает 


. Прием сопровождается 


тресками и периоди- 
чески пропадает 


3. Затирание 


Рероятные причины 


звуковой 
катушки громкоговори- 
теля 


4. Неправильно вставлен 


в панель транзистор 
То, Ту или оба тран- 
зистора 
Разряжен 
питания 


источник 


. Неправильно подобра- 
ны транзисторы То и 


То 


. Обрыв цепи обратной 


связи или увеличение 
сопротивления резисто- 
ра Кзв 

Потеря емкости или 
обрыв цепи конденса- 
тора Св или Сәд 


. Неисправен регулятор 


громкости 


Периодически нару- 


шается контакт в па- 
нелях транзисторов 

. Транзистор Т, или Т, 
периодически замыкают 
на корпус КПЕ 


РЕШРДИНИИМИМИНННИНИҢИҢИНИИНННИНИНИШИН а нани 55 - 2 


1 


Окончание таб.л. 3.64 


Способы проверки и устранения неисправностей 


ааа 


Подключить к приемнику другой (внешний) исправный громкогово- 
ритель. Если после этого речь и музыка будут воспроизводиться 
без искажений, то отремонтировать внутренний громкоговоритель 


Проверить установку транзисторов 
Т 
Измерить напряжение источника питания под нагрузкой 


Измерить коэффициенты усиления и неуправляемые токи коллекто- 
ров транзисторов оконечной ступени. Если результаты измерений 
не соответствуют требованиям, предъявляемым к транзисторам Т, 
и Туу (222 0,968 и А < 2,5), то заменить транзисторы 

Проверить цепь обратной связи и измерить сопротивление резисто- 


ра Кзв 


Присоединить к точкам схемы, к которым подпаяны конденсаторы, 
другой, исправный, емкостью 500 мкф 


Перевести ручку регулятора громкости в положение максимальной 
громкости и замкнуть верхние по схеме выводы регулятора. Если 
после этого прием стакет нормальным, то отремонтировать или 
заменить регулятор громкости 

Обстучать транзисторы резиновым молотком 


Отвести транзисторы Т; и Т, от корпуса КПЕ 


А 


© | | | " Таблица 3.65 
Неисправности детектора, системы АРУ и УПЧ приемника «Спид ола» 


г. 


Признаки неисправностей _ Возможные причины ал Способы проверки ‘и устранения неисправностей 


Ее. Перт тире тину чо дьо: т ~ нА а и, 


Неисправности детектора и системы АРУ 
1. Прием ‘сопровождается | 1. Поврежден конденса- | Заменить конденсатор 


о ооо ното АС офи фр Фреоны ешь файло 


свистом б! 
тор Стд 
2. Обрыв цепи конден- | Присоединить к точкам ‘схемы, к которым подпаян конденсатор, 
сатора ‘С, другой, исправный, емкостью 0,01 мкф 
2. Радиопередачи местных | 1. Обрыв цепи резисто- | Проверить целость цепи и исправность резистора (27 ком) ем 
станций воспроизво- ра Р., | 
. дятся с сильными ис- 
кажениями 
| Неисправности УПЧ радиоприемника «Спидола» м. 
1. Приема ‘нет 1. Выпал из панели один | Осмотреть транзисторы 


из транзисторов (Т. —— 
-— 16 

2. Обрыв цепи резис- 
тора Ау; 


Проверить целость цепи и исправность резистора №, (в случае 
отсутствия омметра убедиться в исправности резистора можно 
путем проверки режима работы транзистора Т,). 

Измерить ‘сопротивление между выводами этих конденсаторов. Если 
омметр покажет соответственно 1и 2 ома, то конденсаторы исправ- 
ны. Если же стрелка омметра в обоих случаях отклонится до ну- 
левой отметки, то они пробиты 

4. Пробит конденсатор Измерить напряжение на конденсаторе, которое должно быть равно 


со 


Пробит конденсатор 
Съ или Сы 


"Съз 235 30 в. 1 М 
Следует иметь в виду, что пробой этого конденсатора приводит Г, 
к резкому изменению режимов работы транзисторов (Т. и Гі) вме-. 
сителя и гетеродина 
5. Замыкание конденса- Отодвинуть конденсаторы от экранов 
тора С: или С, на 
экран контура за, С, 
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~. 


а ома а. РФИ 458 О ИРИНЫ уа РОР ЧОР ИЕРТУТРР РРСРР РРР ЧУРАИ ТООМ ТРИ ЧИН" 
ЕЛЕ РЕ О.Е АЕ РА ИРРИРНРОРЕР фе Р = 


РОЛИ ЧИНЕОАЕАА, Ч "НААР _  лОВЫЧИИА АИФ ООВ ВНИИ ЗОВУ РЕР" 
па, Г”. ааа а оао пос а > „ў Ж 
е Б Гаа аа ЧГ" 
„аё 


Окончание таблицы 3.65 


265. 


= р р манно 2. м . ч 
Признаки неисправностей Возможные причины Способы проверки и устранения неисправностей 
Е ЕВЕ ЗО оо от ооо ТИ нечта 


или [3з» Св 
6. Замыкание транзис- Изогнуть ВЫВОДЫ транзистора так, чтобы он не замыкался на корпус 


тора Т. на корпус громкоговорителя 
громкоговорителя 

7. Обрыв или замыкание | Проверить целость катушек и соединения их с корпусом путем Из» 
на корпус вывода од- мерения сопротивлений между соответствующими точками схемы | 
ной из следующих ка- или путем проверки режимов работы транзисторов Те ть те 


тушек: Гл, [40; Газ?» 
| Дав; зв, Гав; [33 за 
8. Пробит конденсатор | Измерить постоянные напряжения на перечисленных конденсаторах 
Сз, Се или Сва 
2. Недостаточна гром- 1. Обрыв цепи конденса- | Проверить целость цепей и сжать выводы конденсаторов плоско- 
кость звука тора Сул, Свв или Су губцами = 9 
или потеря одним из 
них емкости | 
Расстроен УПЧ Вращать сердечники катушек УПЧ в обе стороны на небольшой 
угол. Если это вызовет увеличение громкости, то подстроить УП 
3. Пробит конденсатор | Измерить напряжение на базе транзистора Ть. Если оно равно нулю, 
4. 


№ 


65 то конденсатор пробит 
Уменъшился коэффи- | Измерить коэффициенты усиления транзисторов Т;, Ть и Т, прибо- 
циент усиления одного ром Л2-—1 или аналогичным 
из транзисторов УПЧ + 1 (5 | Т 
3. Прием есть, но сопро- | 1. Пробит конденсатор Измерить. напряжение на конденсаторе, Если оно равно нулю, то 


вождается искажениями Ст конденсатор пробит. | | | | | | 
2. Пробит конденсатор | Проверить режим работы транзистора Те. Если он заметно отли- 
Со .. | чается от нормального (см. таблицу 3.62), то. проверить исправ- 
ность конденсатора С, 
3. Неправильно вставлен | Проверить правильность установки транзисторов • 


а оаа т у. ) в панель транзистор 
асы ЭР0 , Та, Ту или Т, 


обычно выходит из строя при 


И, 


[ 


УПЧ. Если это вызовет увеличение громкости приема и измене- 
‚ которая покрыта фольго 


ние высоты тона свиста, то УПЧ расстроен 


зистором меньшего сопротивления 


Вращать на небольшой угол в обе стороны сердечники катушек 
Сжать выводы конденсатора плоскогубцами 


Уменьшить коэффициент усиления УПЧ, замекив резистор Юз ре- 


Пропаять места соединения экранов с «плюсовой» шиной 


Отремонтировать печатную плату 


о 
о 


уров УПЧ 
резмерно велико 
ки печатной платы 


и стои стороны платы 


Ч 
усиление УПЧ 


4. Потерял емкость кон- 
после попадания на 


них электролита источ- 


друг от друга дорож- 
ника питания 


денсатор С, ‚Я 
1. Плохо изолированы 


2. Плохо припаяны эк- 
раны конт 


1. Расстроен УПЧ 


3. 


продавливании задней стенки корпуса приемника. 


и периоди- 
1 Этот конденсатор, установленны 


свистами и другими по- 
мехами, вызванными са- 
ческим потрескиванием 


мовозбуждением 


4. Прием сопровождается 
шипением 


5. Прием сопровождается 


Неисправности смесителя 
и гетеродина приемника 
«Спидола» 


Опыт показывает, что 
чаще всего смеситель и гете- 
родин отказывают по причи- 
нам пробоев конденсаторов, 
потерь емкости, плохих паек 
и нарушений контактов в 
переключателе диапазонов. 
В результате этих неисправ- 
ностей смеситель и гетеродин 
либо совсем перестают рабо- 
тать (в этом случае прием 
радиопередач полностью прг- 
_кращается), либо плохо рабо- 
тают (что обнаруживается по 
ухудшению чувствительности 
приемника, появлению трес- 
ков и микрофонного эффекта). 

При поисках причин не- 
исправностей смесителя и ге- 
теродина нужно иметь в виду, 
что эти блоки питаются через 
общий стабилизатор напряже- 
ния (рис. 3.34). Неисправ- 
ности последнего встречаются 
крайне редко и относительно 
легко обнаруживаются. Одна- 
ко при определении неисправ- 
ного блока нужно учитывать, 
что изменения режима рабо- 
ты транзистора стабилизатора 
могут быть вызваны не только 
нарушениями в схеме самого 
стабилизатора, но и неисправ- 
ностями смесителя и гетеро- 
дина. 

Испытание стабилизато- 
ра и проверку его деталей 
начинают с извлечения из 
панели транзистора Г,. Пос- 
ле этого измеряют сопротив- 
ление резистора №, в цепи 
эмиттера. Оно должно быть 
равно 279-330 ом. Далег 
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п 


ЕЖЕ МЕРЕ ЕЯ Е 
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6. Прием есть 


Признаки ненсправностей 


У 


1. Приема нет 


2. Мала чувствительность. 
в диапазоне КВ 


3. Мала чувствительность 
во всех диапазонах 

4. Прием есть в одной 
половине диапазона 1 

5. Прием есть только 
в ДВ и СВ диапазонах 


только 
в ДВ диапазоне 

7. Приема нет в одном из 
диапазонов по причине 
отсутствия генерации 
гетеродина 


Характерные неисправности гетеродина и смесителя приемника «Спидола» 


Вероятные причины 


1. Пробит конденсатор 
Са или С, 


2. Неправильно введен 
в панель транзистор Гу 
1. Потеря емкости кон- 
денсаторами Сл и Сад 


1. Потеря емкости кон- 
денсатором. Со 


1. Потеря емкости кон- 


денсато ром Саз 


1. Плоҳо припаяны вы- 
воды катушки гетеро- 
дина 

1. Низкое качество кон- 
денсатора Сц 

1. Потеря емкости кон- 
денсатором Суз, Сэ, 
Сәд, Соз, Сао» С зд ИЛИ. 

37 

2. Нарушен контакт в 
ламелях переключате- 
ля диапазонов 

3. Оборван вывод кон- 
турной катушки или 
замкнут один из эле- 
ментов схемы на другой 


Таблица 3.66 


Способы проверки и устранения неисправностей 


Измерить напряжение на конденсаторе С,5. Если испытуемый кон- 
денсатор и конденсатор С, исправны, то вольтметр покажет 
2,7 — 3,0 в 

Проверить включение транзистора 


Присоединить к лепесткам 6-й и 3-й печатной платы исправный 
конденсатор емкостью 0,1 — 0,05. Если после этого чувствитель- 
ность приемника улучшится, то проверить конденсаторы Сц и Сад 

Присоединить к выводам резистора №; другой, исправный конден- 
сатор емкостью 0,05 мкф. 


Присоединить к точкам схемы, к которым припаян конденсатор Саз, 
другой, исправный, емкостью 68 пф. 


Пропаять выводы катушки и измерить ее сопротивление 
Заменить конденсатор С. и приклеить его к шасси приемника 


Проверить качество паек и конденсаторов; отодвинуть конденсаторы 
от других деталей схемы приемника 


Внимательно осмотреть переключатель; очистить ламели, промыть 
их спиртом и отрегулировать 


Проверить целость контурных катушек; отодвинуть друг от друга 
близко расположенные детали 


8. В одном из диапазонов 
при легком постукива- 
нии по барабану про- 
слушивается треск 


9. Прием на КВ диапа- 
зонах сопровождается 
гудением (микрофон- 
ным эффектом) 
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1. Ненадежны пайки в’ 


барабане переключа- 
“теля диапазонов 


2. Низкое качество под- 


строечного конденса- 
тора 


3. Замыкание одних де- 


1. 


талей барабана пере- 
ключателя диапазонов 
на другие детали 


Вибрируют детали, 
входящие в контуры 
гетеродина (например, 


конденсаторы Са: и С,,) 


. Плохо заклепана одна 
или несколько пластин 


КПЕ | 


Осмотреть и проверять пайки 


ГА 


Осмотреть пайки и проверить плотность прилеганий подвижного диска 
подстроечного конденсатора 


Устранить замыкание 


Проверить, хорошо ли приклеены к корпусу конденсаторы 
Приклеить все конденсаторы, находящиеся в барабане переключа- 
теля диапазонов, к планкам диапазонов 


См. п. 4. 


* Во второй половине диапазона прием прекращается из-за срыва генерации гетеродина. 
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Признаки неисправностей 


поронкиивиоюиииииионийнивовининниннирииципаропянопииаияиипиичпвианинниввочов ононе 


1. Приема нет 


2. При приеме коротких 
волн чувствительность 
приемника ниже номи- 
нальной 


3. Прием в СВ диапа- 
зоне сопровождается 
свистом 


Возможные причины 


1. Нарушены контакты 
между ламелями пере- 
ключателя диапазонов 


9. Одни детали барабана 
переключателя диапа- 
зонов замыкаются на 
другие 


1. Телескопическая ан- 
тенна не подключается 
к антенному выключа- 
телю 


2. Нарушен контакт меж- 
ду ламелью гребенки 
переключателя диапа- 
зонов и барабаном 


1. Обрыв одного из выво- 
дов катушки контура 


ДВ 


2. Нарушен контакт в 
переключателе диапа- 
зонов 


————__———————_=—————————————==—————————————— 


1 


Таблипа 3.67. 


‚ Неисправности входных цепей и переключателя диапазонов приемника «Спидола» 


Способы проверки и устранения неисправностей 


„застолье 


Отремонтировать переключатель 


Отодвинуть детали друг от друга 


Осмотреть выключатель штыревой антенны 


См. п. 4. 


Проверить целость выводов катушки 


См. п. 4. 


измеряют напряжение на базе транзистора Т.. Если оно равно 
0,7-:-0,8 в, то считают, что диод Ду и резистор №, исправны. 
Качество транзистора Т, проверяют заменой его транзисто- 
ром Т.. 
Стабилизатор напряжения регулируют так, чтобы напряжение 
на конденсаторе С, (рис. 3.33 или 3.34) не выходило за пределы 


` 2.83.0 в. 


Если в стабилизаторе не находят каких-либо отклонений или 
нарушений, то переходят к проверке режимов работы транзисторов 
Т,, Т, и Ту и поискам отказавшего элемента или цепи в схемах 
гетеродина, смесителя и переключателя диапазонов. 

Следует иметь в виду, что 
пробой конденсатора С» или 
замыкание одного из выводов е7 
а Гетєподаин | 
катушки 1., на экран приво- ) 
лит к изменению режима ра-. | 


Соты не только транзистора Е ерси 
Тз, нои транзисторов Туи Т,. 


Для облегчения отыска- 
пия неисправностей в смеси- 


= 


Смеситель ! 


| Стабилизотор | 


теле и гетеродине рекомен- та 
дуется устанавливать пере" со 

КЛЮЧатель диапазонов в по- рис. 3.34. Схема питания смесителя и 
ложение «Проигрыватель». гетеродина радиоприемника’ «Спидсла» 


Это дает возможность исклю- 

чить из рассмотрения переключатель диапазонов, т.е. не учитывать 
влияние его неисправных элементов на работу высокочастотных бло- 
ков. В исправном приемнике в этом положении переключателя на- 


пряжение на конденсаторе С,» (,, = 5,5-6,0 в. Если при переводе 


переключателя диапазонов в любое другое положение напряжение 
на конденсаторе (., остается неизменным, то это рассматривают 
как признак обрыва проводников, соединяющих печатную плату 
с контактной гребенкой, или как признак нарушения соединений 
между контактами /4 или 11 гребенки и соответствующими кон- 
тактами барабана. 


Проверка и налаживание УНЧ приемника «Спидола» 


Оценить состояние УНЧ проще всего путем соединения влаж- 
ным пальцем руки лепестка 10 печатной платы ПЧНЧ с выводом 
1 согласуюшего трансформатора (Тр1)?. Если при этом в громко- 
говорителе в результате возбуждения усилителя возникнет звук 
низкого тона, то усилитель считают работоспособным. Далее опре- 


‚ 1 Постоянные напряжения на ‚электродах транзисторов Т и Т, измеряют 
относительно коллектора транзистора То. 
* Эти выводы расположены рядом на печатной плате. 
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деляют ток покоя приемника в отсутствие транзисторов Т,--7,. 
При извлечении последних из панелей ток, потребляемый прием- 
ником, должен уменьшиться до 8 ма. Если он превышает это зна- 
ение, то’ считают, что транзистор 7; не соответствует своей 
группе. | 

Для оценки качества работы УНЧ к приемнику присоединяют 
измерительную аппаратуру" (рис. 3.5), регулятор громкости уста- 
навливают в положение максимальной громкости и подают на вход 
УНЧ (лепесток 10 печатной платы или точку соединения резисторов 
230 и ВЗІ) напряжение порядка 10-:-15 мв частотой 1000 ги. Еслн 
УНЧ исправен, то на выходе приемника развивается синусоидаль-. 
ное по форме напряжение, равное 0,56 в. 

Убедившись в том, что коэффициент нелинейных искажений 
усилителя находится в норме (не превышает 7%), определяют чув- 
ствительность УНЧ. Выполняют это следующим образом: 

1) проверяют, находится ли регулятор громкости приемника 
в положении, соответствующем максимуму громкости; 

2) устанавливают частоту генератора ГЗ-2 (ЗГ-10) 1000 гц, 
затем повышают переменное напряжение на входе УНЧ до. тех 
пор, пока стрелка вольтметра (А4-М2) на выходе приемника не от- 
клонится до отметки шкалы «0,56 в», 

3) снимают показание милливольтметра (МВЛ-2М); оно и будет 
численно равно чувствительности У НЧ. | 

Если по какой-нибудь причине чувствительность усилителя. 
оказывается ниже номинальной, то ее повышают подбором сопротив- 
‚ лений резисторов Юз: и Р. Частотную характеристику УНЧ при- 
емника «Спидола» корректируют изменением емкости конденса: 
тора Су. 


Настройка УПЧ приемника «Спидола» 


Для работы приемника имеет большое значение, как настроен 
и работает УПЧ, поэтому вопросам проверки устойчивости работы 
и тщательности настройки отремонтированного УПЧ уделяют са- 
мое серьезное внимание. 

Для оценки качества работы и настройки УПЧ необходимы: 
генератор стандартных сигналов Г4-1А (ГСС-6А), ламповый милли- 
вольтметр (МВЛ-2М) и электронный осциллоскоп (30-7). Пере- 
численные приборы присоединяют к приемнику так, как показано 


1 В комплект измерительной аппаратуры для определения основных пара- 
метров УНЧ входят: звуковой генератор [3-2 (3Г-10), ламповый милливольт- 
метр (МВЛ-2М), измеритель нелинейных искажений (ИНИ-10, ИНИ-11 или 
‚ ИНИ-12), ламповый вольтметр (А4-М2) или другой хзмеритель выхода, электрон: 
ный осциллоскоп (ЭО-7 или аналогичный). 
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на рис. 3.7. Перед настройкой УПЧ необходимо убедиться в нор- 
мальной работе УНЧ и детектора, подтвердить устойчивость работы 
и отсутствие самовозбуждения УПЧ. 

Процесс настройки УПЧ заключается в следующем. 

Устанавливают переключатель диапазонов в положение СВ, 
указатель настройки (стрелку) на отметку шкалы «1600 кгц» и за- 
корачивают катушку фильтра Г»,. Затем подают с выхода «0,1—1» 
генератора” через конденсатор емкостью 0,05 мкф на базу тран- 
зистора 7, напряжение частотой 465 кгц, модулированное звуковой 
частотой 1000 гц при глубине модуляции 30%, и, убедившись в том, 
что ручка регулятора громкости повернута по часовой стрелке 
до упора, добиваются вращением сердечника катушки Г... макси- 
мального напряжения на выходе приемника. 

Далее подают модулированное напряжение с выхода генера- 
тора Г4-1А на базу транзистора Т,, а затем на базу транзистора 7’, 
и добиваются максимального отклонения стрелки прибора МВЛ-2М 
вращением соответственно сердечников катушек /,., и Г... Описая- 
ная операция настройки контуров повторяется несколько раз до 
тех пор, пока переменное напряжение на входе УПЧ, необходимое 
для получения на звуковой катушке громкоговорителя напряжения 
0,56 в, не достигнет 15-: 30 мкв. Настроив на частоту 465 кгу все три 
контура УПЧ, переходят к настройке ФСС. Наиболее простым 
способом выполнения этой операции является способ, заключало- 
щийся в последовательной настройке на частоту 465 кги контуров 
ВС Со бы» Га С. И Го ——Сз. Выход измерительного гене: 
ратора подключают при этом к лепестку 2 печатной платы ПЧНЧ?. 
В качестве индикатора настройки используют вольтметр на выхоле 
приемника. 


В заключение снимают перемычку с катушки Ё, и настраи- 


вают фильтр Го, Саз на промежуточную частоту. Выход генератора _ 


Г4-1А должен быть по-прежнему соединен с лепестками ? и / печат- 
ной платы. Настройка фильтра заключается во вращении сердеч- 
ника катушки Г», до получения на выходе приемника минимального 
напряжения. | 
Признаками хорошо выполненной настройки УПЧ являются: 
1} устойчивая работа усилителя; | 
2} симметричная относительно промежуточной частоты резо- 
нансная кривая УПЧ с одинаковой крутизной спадов; 


1 Обнаружить самовозбуждение УПЧ можно с помощью лампового милли- 
вольтметра, присоединенного к аноду диода Д, и «плюсовой» шине приемника 
(вход УПЧ при этом должен быть закорочен). Если усилитель промежуточной 
частоты возбуждается, то стрелка милливольтметра колеблется и отклоняется 
на больший угол, чем в отсутствие самовозбуждения. 

* «Земляной» вывод делительной колодки генератора соединяют с лепестком 1 
печатной платы. 
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ИЛЬ: 


РӘЧИСГ С РРЕРСРРИРЧРОРИРЕЦРОРРРАРИРРРУ 


ач ЫД 


2, ааа: < мунна, 


д, 


3) следующие значения чувствительности": 


а) с базы транзистора Тұ... 3—9 мв, 
б)» » » Ту... 200—350 мкв 
в)» » » - Т.. 2+. №9 < 
г) с лепестков 2—1 ЗИТ 2—5 « 


Повышают чувствительность УПЧ, если в этом возникает не- 
обходимость, подбором сопротивления резистора Ка». Для устра- 
нения возбуждения УПЧ и понижения его чувствительности со- 
противление резистора №, уменьшают. 


Настройка гетеродинных и входных контуров 
приемника «Спидола» 


__ Для тех, кто впервые приступает к этой операции, необходимо 
знать, что: 

1) каждая планка с контурами настраиваемого диапазона на- 
холится ниже шкалы этого же диапазона, а в приемниках другой 
конструкции — ниже указателя диапазона; 


СЈО рее НиИаНИЯ СЯО 
ТЕ А АЕ тара 
Е | 


Банчин" — 


Рис. 3.35. Трафарет для настройки приемников «ВЭФ-Спидола» 
и «ВЭФ-Спидола-10» 


2) для настройки приемников «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спило- 
ла-10» необходимо изготовить вспомогательную шкалу (рис. 3.35), 
с помощью. которой настраивают контуры всех диапазонов”; 


і Под чувствительностью здесь подразумевается то напряжение, которое 
необходимо подать на вход той или иной ступени для получения на выходе прием- 
ника напряжения 0,56 в. | 

* Подробнее о вспомогательной шкале см, на стр. 302. 


300 


а. 


АА 


| 
| 


З) если в приемнике применен подшкальник из листового алю: 
миния, то необходим трафарет из того же матернала с отверстиями 
для настройки; | 

выполнение рекомендаций, изложенных в п. п. 2 и 3, обяза- 
тельно, так как если, например, настраивать приемник без пол- 
шкальника, а по окончании работы установить его на место, то 
настроенные в отсутствие подшкальника контуры окажутся рас- 
строенными; · ССР 

4) при сборке барабана переключателя диапазонов шкалы 
в приемниках одной конструкции и указатели диапазонов в прием- 
никах другой конструкции должны устанавливаться правильно 
и надежно закрепляться клеем; 

указатели диапазонов не должны касаться корпуса приемника 
и монтажных проводов; 

неправильная установка шкал, указателей диапазонов и планки 
‘переключателя диапазонов может привести к поломке гребенки 
переключателя, ремонт которой представляет собой относительно 
сложную операций; 

2 2 установочный штифт каждой планки переключателя диапазо- 

нов должен полностью входить в отверстие щеки барабана; 
планка должна надежно крепиться винтом с последующим по- 

крытием его головки нитрокраской; | 

5) указатель настройки должен совпадать с начальной отметкой 
шкалы; при этом роторные пластины КПЕ должны быть полностью 
введены в промежутки между статорными пластинами; 

6) настройка контуров КВ диапазонов производится с нераз- 
вернутой телескопической антенной: | 

7) в приемниках, не имеющих подстроечных конденсаторов на 
КВ диапазонах, настройку контуров гетеродинов ведут на частотах, 
соответствующих низшим настроечным рискам диапазона!, а на- 
стройку входных контуров — на частотах, соответствующих верх- 
ним настроечным рискам. 

Настраивают контуры СВ диапазона следующим образом. 

Собирают схему, приведенную на рис. 3.9. Квадратная рамка 
представляет собой виток медного провода диаметром 4,55 ми 
со стороной 380 мм. Соединяют рамку с выходом генератора Г4-1А 
кабелем через безындукционный резистор сопротивлением 80 ом. 
Приемник и рамку устанавливают на расстоянии одного метра друг 
от друга. так, чтобы ось ферритовой антенны была перпендику- 
лярна плоскости рамки и пересекала ее в центре. о 

Затем устанавливают ручки генератора в положения, в кото- 
рых: 

1. на рамку подается напряжение частоты 560 кгц, модулиро- 
ванное напряжением 1000 гу при глубине модуляции 30%: 


? 


1 Настроечные риски (точки сопряжения). нанесены на каждую шкалу диа- 
пазона, 
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2. произведение главного делителя напряжения измеритель- 
ного генератора на показание декадного делителя не превышает 
1500. 

После этого устанавливают ‘указатель настройки приемника 
на настроечную риску шкалы СВ, соответствующую частоте 560 кеу, 
и, вращая сердечник катушки /.„в, а также перемещая по феррито- 
вому стержню катушки С и у, добиваются максимального напря- 
жения на выходе приемника. | 

После этого устанавливают указатель настройки на подстрогч- 
ную риску, соответствующую частоте 1500 кгц. Настройку контура 
гетеродина ведут конденсатором Сз, а настройку входного конту- 
ра — конденсатором С;;. 

Подстраивают контуры несколько раз до тех пор, пока напря- 
жение на выходе приемника не перестанет повышаться. В заключе- 
ние закрепляют катушки Г. и Г; на ферритовом стержне цере- 
Зином. - 

При настройке контуров длинноволнового диапазона указа- 
тель настройки устанавливают на настроечную риску шкалы ДВ 
диапазона, соответствующую частоте 160 кгу. Настроив после 
этого на ту же чаєтоту и измерительный генератор, приступают 
к настройке контуров приемника. Контур гетеродина подстранвают 
сердечником катушки Г.з‚а входной контур — перемещением но 
ферритовому стержню катушек Ёз и Га". 

Добившись максимального напряжения на выходе приемника, 
переводят указатель настройки на вторую (соответствующую час- 
тоте 390 кгц) настроечную риску шкалы ДВ диапазона, перестра- 
ивают на эту частоту генератор и, изменяя емкости конденсаторов 
С, и С.:, снова добиваются максимального отклонения стрелки 
вольтметра на выходе приемника. Описанные операции подстройки 
контуров повторяют несколько раз до тех пор, пока (при неизменном 
напряжении на рамке) напряжение на выходе приемника не пере- 
станет повышаться. | 

При исправных деталях и хороню настроенных контурах ка- 
тушки входных цепей приемника находятся на расстояниях 15- 
30 мм от концов ферритового стержня магнитной антенны. 


Настройка контуров КВ диапазонов 
приемника «Спидола» 


Перед выполнением этой операции ‘необходимо изготовить два 
трафарета — подшкальника толщиной 0,5-0,7 мм (рис. 3.35). 
Один из них делают из алюминия, а другой из плексигласа. На 


1 При этом произведение показания главного делителя напряжения генера- 
тора на показание декадного делителя должно быть не более 2000. ! 
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подшкальники наносят все шкалы диапазонов и настроечные 
риски. 

Процесс настройки контуров КВ диапазонов заключается в по- 
даче от измерительного генератора на гнездо внешней антенны мо- 
‘дулированных сигналов (величиной 1000 мкв). определенных частот 
и настройке на них контуров гетеродина и входных цепей. 
| Необходимые для настройки сведения приведены в таблице 
3.68. Контуры считают настроенными, если напряжение на выхоле 
приемника повышается до 0,56 в или выше. 


Таблица 3.68 


Диапазон, | | Частота Положение указателя Злемейт 
я Настраиваемые контуры генерато- настройки настройки 
ра, мгц 
Гетеродинный контур 4,1 На настроечной риске Г. 
(4,1 мгц) 
52—75 | Входной конт 4,1 у » І. 
КАЈ 9 
Гетеродинный контур 5,6 С 
Входной контур 5,6 На настроечной риске 
(5,6 мги) Суз 


(5,9 мгц) 
» » 
На настроечной риске 
(6,3 мец) 
» » 


49 Входной контур 
Гетеродинный контур 


Гетеродинный контур 5,9 | настроечной 3 Гә 
Входной контур 
Е 


вы 


Гетеродинный контур 7,0 Па настроечной риске Г. 
(7,0 мги) 
‚ 41 Входной контур 0 » » | Гь 
Гетеродинный контур 7,4 На настроечной риске Св 
(7,4 мгц) 
Входной контур 7,4 » у С, 


а т лә 


`Гетеродинный контур 9,4 На настроечной риске Гуз 
(9,4 мги) | 
31 Входной контур 9,4 > у [3 
`Гетеродинный контур 9,9 На настроечной риске Соз 
| (9,9 мгц) 
Входной контур "99 » » Се 
`Гетеродинный контур 11,6 На настроечной риске [16 
(11,6 мги) 
25 Входной контур т, » » ЕД 
‚Гетеродинный контур 12,0 На настроечной риске Со 
(12,0 мгц) 
Входной контур 12,0 » й-Р.>- СУ 
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МБРР ИРРАЦИРОЖЕС НЕГ 7 ЕЕГ ОВЕН Бон СЕНО ИНОЕ УИ АОИ 


а В: 


РОЧИРНЕНШӘШШЫНШЕШЫНЫШННИН аи 


> = 


Наименование катушки 


Катушка 
пазона 
<атушка 


Катушка 


входной цепи КВ диа- 
25 м 
связи 


входной цепи КВ диа- 


пазона 31 м 


’ Катушка 


Катушка 
пазона 
Катушка 


Катушка 


пазона 49 


Катушка 


Катушка 
пазона 
Катушка 


Катушка 

пазона 
Катушка 
Катушка 
_ пазона 
Катушка 


СВЯЗИ 


входной цепи КВ диа- 
41 м 
связи 


входной цепи КВ диа- 
м 
связи 


входной цепи КВ диа- 
52 = 75 м 
связи 


входной цепи СВ диа- 


связи 
вхолной цепи ДВ диа- 


СВЯЗИ 


Кочтурная катушка гетеродина 
КВ диапазона 25 м 


Катушка связи 


Контурная катушка гетеродина 
КВ диапазона 31 м 
Катушка связи 


Контурная катушка гетеродина 
КВ диапазона 41 м 
Катушка связи 


Контурная катушка гетеродина 
КВ диапазона 49 м 
Катушка связи 


Контурная катушка гетеродина 


КВ диапазона 52 -= 75 м 
Катушка связи 


Контурная катушка гетеродина 
СВ диапазона 
Катушка связи 


Контурная катушка гетеродина 
ЛВ диапазона 
Катушка связи 
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Таблица 3.69 
Данные высокочастотных катушек радиоприемника «Спидола» · 


Сб - 

в Е „Число витков 
схеме 

ы ПЭЛШО-0,18 | 14, отвод от 10-го 
[5 » » . 9 

[3 » у 18, отвод от 12-го 
Гл » » 39 ла. 

і. ПЭЛШО-0,1 | 25, отвод от 17-го 
5А ПЭЛШО-0,18 | -3 

Е. ПЭЛШО -0,1 31, отвод от 21-го 
[3 ПЭЛШО-0,18 2 

| ПЭЛШоО-0,1 | 27, отвод от 19-го 
[ю | ПЭЛШО-0,18 -4 

Г: |ПЭШО-10х 0,07 67 

Газ ПЭЛШО-0,18 5 

АЕА ПЭВ-1-0,11 190 

[4 ПЭЛШО-0,18 46 

Гас » » 12, отвед от 3-го 
_ [15 » » 2 

Іх 15, отвед от 5-го 
те З 

їо 20, отвод от 4-го 
Гл 3—42 
23 27, отвед от 4-го 
Са, 3 

Гоа 25, отвод от 4-го 
[53 4 

[28 25Ж4, отвод от 

15-го 
[25 10 
Га 204, отвод. от 
15-го _ 
ЕТЕ 15 


Таблица 3.70 


Данные трансформаторов низкой частоты радиоприемника «Спидола» 


| | Сопротивление 
Название и обозначение Номера Марка Число обмотки по- 
трансформатора на схеме выводов в витков стоянному 
ОБАА току, ом 
Трансформатор согласую-| 1—2 МЭ. 0,1 2200 _ 205 + 20 _ 
щий Тр! | 3—4 | ПЭЛ 0,14 | 480 | 30531-4: 
| 4—5 ПЭЛ 0,14 480 34 + 3,4. 
Трансформатор выход-| 3—4 | ПЭЛ 0,18 | 350 ИЕ ЫС 
ной Тр2 | 45 | ПЭЛ 0,18] 350 | 127-13. 
1; 6—2; 7| ПЭЛ 0,29 92 х2 - 0,6 


Е ААГ НИЕ. ЛЕ ик бабе Зь з Аьлаа 


га 
и НДО ЗР РРО РРР 


$ ] 


35293 


а ЗД маа, 


Р ИРИНЕ 


т " > `2 Ше 5 
`, ачаа. ПО а зы МК, 


Приложение 


Основные электрические характеристики, габариты и вес малогабаритных, 
миниатюрных и настольных транзисторных приемников И радиол 


Типы радиоприемников и радиол 


905 


—_———ы—=—ы=ы=ы=ы=ы=ы="—=,,4ЗЗ——————ы—=———- ПИШНИМИ ЧЕЗ ИНИНИ ораи 


Основные характеристики Малогабаритные 
«Алмаз» | «Альпинист» | «Атмосфера» | «Атмосфера-2М» | «Банга» 
. Диапазон принимаемых 740,7 -— 2000; 722,9 -= 2000; 722,9 -- 2000; 722,9 -=— 2000; 735 -=- 2000; 187 -= 
волн, м 187,5 -:- 571,4 187,5 -- 576,9 187,5 -— 576,9 187,5 -= 576,9 = 582,5; 24,8 + 50 
2 Аб ини А 
2. Число транзисторов | || 7; | 7 | 7 | 10 
6: МИРОН Е. РТ О к ик 
3. Чувствительность (при о 2.5 ПВ» 3,038), 3,0 (ДВ), 2,0 (ДВ), 
приеме на магнитную ан- не хуже 1, в СВ) , 1,5 (СВ) 2,5 (СВ) 1,5 (СВ) 40 мкв (КВ) * 
тенну} ме/м ". в 
По соседнему каналу е По сосед. каналу 20 т 
16 (СВ), 20 (ДВ); о соседнему каналу (ДВ), не менее 16 о соседнему каналу | По соседнему каналу 
4. Избирательность, 06 по зерк. каналу не менее 26 (СВ); по зерк. каналу не менее 26 26 
| не менее 20 (СВ и ДВ) 16 (ДВ) и 20 (СВ) 
5. Полоса восмроизводимых 450 -:- 3000 | 300 -- 3500 | 300 -:- 3000 | 300 -= 3000 300 -- 4000 
звуковых частот, гц | 
6. Выходная мощность, мот | 50 | 150 | 150 | 150 200 


Шесть последова- 
_ Две последовательно | Две последовательно | Две последовательно | тельно соединенных 
Аккумулятор 7Д-0,1 | ‘соединенные батареи соеднненные батареи сосдиненные батарси элементов типа «316», 
или батарея «Крона» типа КБС-Л-0,5 типа КБС-Л-0,5 типа КБС-Ј1-0,5 ‚батарея «Крона» или 


аккумулятор 7Д-0,1 


| 


7. Источник питания 


8. Ток в режиме молчания, ма | | Не более 14 


АИМА НИНИН ЕА ——— 


ИГ 


9. Ток в режиме номин. | | | = 
мощности, ма | 


СЕЕ 


10. Тип громкоговорителя | 0,1ГД-6 | 0,5ГД-12 или 0,5ГД- | 0,5 ГД-14 | 0,5ГД-10 0, 10 | ОБД. 1 РРЗ 
ОИ И ИИА ВЕН ИНЫЕ РЕНН ЕБР Е ДЕСУ. 


Внутр. ферритовая и | Внутренняя ферри- | Внутренняя ферри- Внутренняя ферри- | Внутренняя феррито- 


11. Тип антенны 


штыревая (телеско- товая товая товая вая, штыревая и 
пическая) Ч, Ы наружная 
12. Габариты, мм | 134 х 83 х 34 | 221 х.1150:х 162 220 х 160 х 70 | 217 х 163 х 73 | 190 х По х 52 
ЕЛЕН Е БЕНИН САА агаа ростаи - анне 
13. Вес, г ! | 380 1500 | 1300 | 1400 | _ 800° 


————ы—ые———- 
ГЕС приведены в конце таблиц, оо 


9 
2. ДАШКИ: 7 


ЕЕРЕЕ возила ля кл 


Типы радиоприемников и радиол 


7 Малогабаритные 
«ВЭФ -Спидола-10» | «ВЭФ-12» «Гауя» | «Гиала» | «Киев-7» 
735,5-=200; | 1735,5-:-2000: 735 -=- 2000; 734-9060: 
186,9--577,4; 186,9-.571,4; 187 -- 577 571 ,4--735,3 
25; 31; 41; 49; 51-75] 25; 31; 41; 49; 52-75 ` } 
10 | 10 6 | 7 | 7 
1,5 (ДВ); 1,0 (СВ), ОЧЕВУ СВ): Не хуже 4 (ДВ), Не хуже 1,0 (ДВ) Не хуже 3,5 (ДВ) 
25—60 мкв (КВ) 100 мка (КВ) Не хуже 2,5 (СВ) Не хуже 2,0 (СВ) и 1;5 (СВ) 


Е 

"Ф 

е аа, 05 

Ф + «Вега» | 

799,9-2.7000: 

1 187.5: 576,9 

Т] 
, 2,5 (С). 

5 1,5 (СВ) 


30 на частоте 280 кгц; 


а 26 на частоте 
1000 кгц 

5 250-3500 

6 150 

7 

8 Ээж 

9 гас 

10 0,25ГД-1 РРЗ 


Внутренняя феррито- 
вая и штыревая 
и. 


` 203 х110х 52 


зоолог льву отеле ть м зальет: кл з. 


750 


| 
сое Эры ОВЕН У, Ы: < 


————— 


ПЕЕ 
[| 


чим. а ар ообоечиеь-- =Анл+ ^-7 4 


ке! — = 


По соседнему каналу не 


По соседнему каналу | По соседнему каналу | По соседнему каналу| менее 30 (ДВ), не менее 
каналу 
не менее 40 (ДВ) и 30 И 


не хуже 32 не хуже 34 056 не менее 16 35 (СВ); по зерк. 


100—-5000 200-:-4000 400-3000 —- 


250 150 150 


Батарея из шести 


элементов «Сатурн» Аккумулятор типа 


Батарея из шести 


Две батареи типа 


Но соседнему каналу 
не менее 12 


\ 


450-3000 


60 


Батарея «Крона» 
или батарея 


или две батареи элементов «Сатурн» 7Д-0,1 или батарея КБС-Л-0,5 аккумуляторов 
типа КБС-Л-0,5 «Крона» 7Д-0,1” 
50 2 а Не более 7 | 5-7 Не более 7 
— с: Э | 35-40 — 
1ГД-1 ВЭФ гд. 4, ОСУ 0,1ГД-1 1ГД-28 | 0,1ГД-6 
Внутренняя феррито-| Внутренняя феррито- 
вая, литыревая (теле-| вая, штыревая (теле- Внутренняя Внутренняя ферритовая | Внутренняя феррито- 
скопическая) и на- скопическая) и жна- ферритовая и наружная вая и наружная 
ружная ружная 
275 х 197 х 90 299 ж.297ж.105 | 19298 39 255:х 155х671 125х78х36. 
Тт ла а аа И пе па Др 
9200 з } 8700: 699 1509°% } $50 > 
АА ИАА РЕНА ЧРЕЗ РАНИТ ИИ. 


= = Типы радиоприемников и радиол 
т" пы и злу чмок обилии ы анааан 
Р | Малогабаритные 
[© «Ласточка» «Ласточка-2» «Меридиан» | «Мир» «Нева» «Нева-?» 
и ——————_————————————————————————————————————-“———————————————————-— 
735 -- 2000; 735-:-2000; 723-2000; 187,5--576,9; 723-2000; 735--2000; 735-2000 
187 -- 577 187-:-577 49-75; 25; 31; 41 187 ‚,5--577 187-571 187-;-577 . 
2 7 7 10 | 6 6 у 
З Не хуже 4,0 (ДВ); Не хуже 3,0 (ДВ); Не хуже 1,5 (ДВ); 4,0 (ДВ), 6,0 (ДВ), Не хуже 3,0 (ДВ), 
2,8 {СВ) 1,2 (СВ) 0,8 (СВ); 0,4 (КВ) 2,5 (СВ) 2,5 (СВ) Не хуже 1,2 (СВ) 
| По соседнему каналу не 
47 По соседнему каналу | По соседнему каналу | хуже 46; по зеркальному| По соседнему каналу По соседнему каналу | По соседнему каналу 
У не менее 12 16 (ДВ) и 20 (СВ) | каналу не хуже 40 (ДВ), не менее 12 14; по зерк. каналу 16|не менее 20 (ДВ и СВ) 
30 (СВ) и 12 (КВ) 
5 450 ~ 3000 | 450-3000 | 200-:-4000 | | 450-3000 450-:-2000 - 450-3000 
= отит аана ° 
6 90 90 | 150 | 70. 90 50 
Батарея «Крона» или | Батарея «Крона» или | Две батареи КБС-Л-0,5 | Батарея «Крона» или Батарея «Крона» или | Батарея «Крона» или 
7 | батерея аккумуля- батарея аккумуля- или шесть элементов батарея аккумулято- | батарея аккумулято- | батарея аккумулято- 
торов 7Д-0,1 торов 7Д-0,1 «343» ров 7Д-0,1 ров 7Д-0, 1 ров 7Д-0,1 
8 Не более 8 Не более 7 Не более П | — Не более 8 — 
Е г ы ЕЕ - Б 
10: оОД-3 0,1ГД-6 `1ГД-28 | 0,25ГД -1 0,1ГД-3 0,1ГД-6 
| Внутренняя Внутренняя Внутренняя ферритовая Внутренняя Внутренняя Внутренняя 
п 2 ферритовая ферритовая и штыревая ферритовая ферритовая ферритовая 
| Ч 123х 72х 34 146х 88х40 260х155 х 69 | 137х 80х 39 126х 77х36 150х 95х35 | ! 
13 | ИРИ _ 450 1800 | 400 _ 350 450 


= Типы радиоприемников и радиол 
Е | Малогабаритныг | 
ач ч знч ани 
О «Нейва» «Океан» «Орбита» «Планета» «Рига-103» | «Рига-301А» 
735,3-:-2000; | 735,3—2000; 186,9--571,4; | 
732--2000; 186,9--571,4; 41,1-50,4; 195,9--571,4; 736--2000; 52,2--76; 40, 56--58,3; аА 735-2000; 
187--570 30,731 ,6; 25--75 187,5--577 24,79-:31,9 (АМ); р ЕА 
195 215.1--25,6; 4,11——4,56 41,11-=4,56 (ЧМ) 
2 7 17 8 7 | 
0,6 (ДВ), 0,5 (ДВ); 0,25 (СВ); Не хуже 3,0 (ДВ); 0,3--0,7 (ДВ и СВ}; 2,0 (ДВ); 
3 0,95 (СВ: 0,15-=0,25 (КВ) 1,0 (СВи КВ) Не а 1,9 а 30--60 мкв/м (КВ); 1,2 (СВ) 
{3-8 мкв/м (УКВ) 


н-к 


По соседнему каналу 
не менее 24 (ДВ) и 


0,025 (УКВ) 


По соседнему 


} 
По соседнему каналу 
не менее 20; по зерк. 


По соседнему каналу 


По соседнему каналу 
54--60 (ДВ и СВ); по зерк. 
каналу 60 (ДВ); 


По соседнему каналу 
не менее 26 (ДВ и СВ); 


20 (КВ); по зерк. ка- каналу 36 Е не менее не менее 20; ти по зеркальному кана- 
налу 35 (ДВ) и 30 (СВ) 10 (КВ) и 20 (СВ) 36--46 ( и. (У тх лу не менее 26 
5 а 200-:-4000 (тракт АМ), 450-:-3000 450--3000 100-7500 350-3500 


200-——10000 (тракт ЧМ) 
6 60 500 100 60 500 150 


Шесть элементов типа 
«316», батарея 
«Крона» или батарея 


Батарея «Крона» или 


Восемь элементов типа 
батарея аккумуля- 


Четыре элемента 
«Марс» или «Сатурн» 


Шесть элементов 
типа «316» 


типа «373» 


7 Батарея «Крона» 
или «Крона-1/Л» 


торов 7Д-0,1 аккумул. 7Д-0,1 
8 Не более 7,2 — Не более 9 — | = ря 
97 2 а 8 и Е | г. 
10 | 0,1ГД-8 — 01ГгД-6Т 0,1ГД-6 2х1ГД-4 0,25ГД-РРЗ 
п [Везения Феррито- | зах, телескопическая | ры Внутренняя Баррас Аааа еа ы оу ан 
и наружная наружная 
48 В 113 х70х 33 322 х 212х114 | _ 180х80х35 | 127 х78х 39 | — ИЗх 98х47 
© в 300 3700 | 340° | 320 * | А" 550 


Са 
Беса 
сэ 


Ы Типы радиоприемников и радиол 
в Малогабаритные 
е «Рига-301Б» «Сатурн» «Селга» | «Сигнал» | «Сокол» «Сокол-4» 
| 
735-2000; 735,3--2000; 735-2000; 735--2000; 735,5--2000; 735-2000; 
| 187--571,9. ` 187--571,4 187-571 187-571 187,4-:-577,4 7186-:-570; 25-75 
у. | 7 2 7 | КЕ | Г 8 
Не хужё 2,0 (ДВ), Не хуже 3,0 (ДВ), 2,5 (ДВ) Не хуже 1,5 (ДВ); | Не хуже 3,0 (ДВ); 1,8 (ДВ); 0,8 (СВ); 
Не хуже 1,2 (СВ) Не хуже 1,2 (СВ) 1,2 (СВ) Не хуже 3,0. (СВ) Не хуже 1,0 (СВ) 150 мкв (КВ) 
По соседнему каналу | По соседнему каналу не 
не ва 6: пб зер. | По соседнему каналу | По соседнему каналу | 1! соседнему каналу | По соседнему каналу |менеё 465 по а ее лу 
4| кальному каналу не менее 20 (ДВ), не менее 20 не менее 20 (ДВ) не менее 20 (ДВ) | не менее 26 (ДВ и СВ), 
ЕН пе менсе 16 (СВ) и 16 (СВ) и 16 (СВ) не менее 12`(КВ) 
5 350-:-3500 450-:-3000 | 400-:-4000 450-3000 0 ТРИ 
б 150 90 | 100 о 100 100 
Две батареи { 
КБС-Л-0,5, батарея Батарея «Крона» или | Батарея «Крона» или " Батарея «Крона» или Батарея из четырех 
7 | «Крона» или батарея | батарея аккумуля- | батарея аккумуля- Батарея «Крона» батарея аккумуля- элементов типа «316» 
аккумуляторов 7Д,-0,1. торов 7Д-0,1 . торов 7Д-0,1 торов 7Д-0,1 
8 | — — | ) — Не более 5 С небле5 | 10 
т ИИ анар ласер ИТ с 
10 0,25ГД-РРЗ о1ГД-6 0;15ГД-1 0,1ГД-8 2 д | о1гД-8 0,5ГД-20 
И Внутренняя ферри- | Внутренняя феррито: | Внутренняя ферри- | Внутренняя ферри- | Внутренняя ферри- | Внутренняя ферритовая, 
товая вая и наружная товая и наружная | товая и наружная товая и наружная штыревая и наружная 
12 203 х 110х 52 144 88 42 170х 99х42 _изх 75х 31 ВЫ 245х 125х47 
ЕЕЕ 2 КРО МО УЕ. ГИЧ ФВ» 9 Я № ь Ка 7 р 
13 750 | 450 | 480 350 | 950 


нь О ыы вания о ный ны 


аата ЕВА ина ле. а мили оч Альо на пло Аа вант ласа Ева оне. ам лишь ро 


а, = А = у у А 


х-ви 


Типы радиоприемников и радиол 


ки Малогабаритные 
© «Соната» | «Спидола» «Спорт-2» «Старт-2» «Сувенир» «Сюрприз» 
735--9000; 735-2000; | 735-2000; 186-570; ага 735,3--2000; 
187-:-571,2; 136,9--577,4; 51--75; 95-31 (1); Е 0086; 185,9-:2571,4: 186-:-570 
41--75; 25-31 | 49; 41; 31; 95 41-75 (11) 87,4--577,4 46,1--77; 24,8-44,1 | 
2 10 | 10 0" 8 | 7 | 9 Н 
е А Не хуже 2;0 
Не хуже 1,0 (ДВ); 20 В): 1,5 (СВ); Не хуже 1,5 (ДВ), Не зух гуу. д у 
}; у и : = хуже 1,5 (ДВ); (ЛВ); не хуже 
Оо не’ хуже Јод яка (в) Не хуже 0,6 (СВ), | Не хуже 1,0 (СВ) 1.0 (СВ); Не хуже 3 
№. „ху 


Не хуже :0,3 (КВ) 


| По сосед. каналу не 
менее 60; по зерк. По соседнему каналу 


=... 


100 мкв (КВ) 


Но соседнему каналу 


П Ыр 
4 | 34 (ДВ и СВ); по зерк. | По соседнему каналу кана лу ‘не менее не менее 20 (ДВ) | По соседнему каналу зри РМ 
КУ 7 9” не менее 32 30 (ДВ), 32 (СВ): и 16 (СВ) } не хуже 40 каналу не менее 20 


—————— 


_16 (ҚВІ), 20 (КВИ) м. 


5 200-:-4030 — 300-:-3500 — 200-:-4000 500-:-3000 
6 150 150 . 100 100 150 100 
Две батареи типа Честь элементов | Батарея из четырех Е. 7 | Две батареи Три аккумулятора 
7 КБС-Л-0,5 «Сатурн» или две | элементов типа «316» Батарея «Крона» КБС-Л-0,5 ‘тина Д:0,1 9 
батареи КБС-Л-0,5 | 
8 Е. ИЕ. 10 — Не более 6 Не более 12 
9 = | 95 | ПБА — ў 40-:-50 198 
10 0,5ГД-10 ГДЕ ВЭФ | 0,5ГД-20 О,ІГД-8 ІГД-28 . | 0,05ГД-1 
= ЕЕ ии ата ТУЕ [ = — 
Внутр. ‹ферритовая, Внутр. ферритовая, Внутренняя ферри- Внутренняя ферри- | Внутренняя феррито- Внутренняя 
П телескопическая телескопическая товая и наружная товая ‘и наружная вая и теле- ‘ферритовая 
и наружная и наружная скопическая 
12 252х 143 х 68 | 275 х 197х906 195х110х47 | 142 х90х35 260х160х67 ^ | 135х88х17 
13 | 1900 | 2200 | 910 | 430 1600 | 200 


РЯ а аа абон ЕСИ ЩЕТИЕ ес ЧЕРИ = 
ЧИ ОР СОМОНА Е нн 1 о о об О НЕСКОРО ТО А М В Ле ло 


ннен 


Типы радиоприемников и радиол 


Со у 
О 
А Малогабаритные 
аж —————Щ——-—5.---—-——щ—б—щ——=—=ы- 4 ——_ о ————ы—ыы=——=ы=ы—ы—ы—ы=—— 
о «Топаз-2». «Чайка» _ «Электрон» «Этюд» | «Юпитер» | 
735,5--2000; | 735-2000; 732-:-2000 
1 187,4--577,4 187-571 ( 187-570 
ЕСС. И АС ТШЕИРЕТ ӘМ ПИЕ НЫНЕ ЕЕ 
2 7 в < 6 е 7 | 7 
Не хуже 3,0 (ДВ); 6,0 (ДВ), Не хуже 3,0 (ДВ); Не хуже 2,0 (ДВ); 0,6 (ДВ); 
З Не хуже: 1,0 (СВ), 9,5 (СВ) Не хуже 1,5 (СВ) Не хуже 1,2 (СВ) 0,25 (СВ) 
По соседнему каналу не 
_ По соседнему каналу По соседнему каналу По соседнему каналу не Е 
4 не менее 20 (ДВ) 14; по зеркальному По и акы менее 16 (ДВ и СВ); по зер- НЕ 6 № 
и 16 (СВ) каналу 16 кальному каналу не менее 25 `35 (ДВ) и 30 (СВ) 
Е 
5 | гре | 450-2000 450-3000 100-8000 м 
6 100 90 | 
о Батарея «Крона» или Батарея «Крона» или Батарея «Крона» или 
7 | батарея аккумуляторов | батарея аккумуляторов батарея аккумуляторов Батарея «Крона» Батарея «Крона» 
7Д-0,1 7Д-0,1 7Д-0,1 ы Е 
8 2 Не более 8 Не более 7 — Не более 7,2 
о В з 2 и | и 
10 0,1ГД-8 0,1ГД-3 0,1ГД-6 0,1ГД-9 | 0,1ГД-8 
Внутренняя феррито- | Внутренняя ферритовая Внут яя товая 
11 Бая и о | Внутренняя ферритовая | Внутренняя ферритовая УТР и м Г. ЕО. 7 
И — | 115х70х30 | 121 х77х 35 | 136х 76х24 113 х 70х33 
ВЕ — 300 | 9 350 А 250 | 300 
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Настольно-переносный 
«Космонавт» 


«Алмаз-Т7» 


735,3--2000; 
186,9-—571,4 


Не менее 20 (ДВ и СВ) 


300-3500 


150 


Три элемента типа 
«Сатурн» или «Марс» 


Не более 14 


95 


0,5ГД-12 


Внутренняя ферритовая 
и наружная 


И 


224х168 х 68 


1700 


722,9--2000 
или 187,5--576.9 


Не хуже 10 (ДВ) 
и 8 (СВ) 


Не менее 14 


700-3000 


Четыре аккумулятора 
типа Д-0,06 


Не более 15 


— 


0,025ГД-2 


_ц_———— 


Внутренняя ферритовая 
и наружная 


—д———А——,АЭЗЭЗЗ А, 


53х45х23 


ноо очистные 


$0 


осадное АВ 


т 


ранне 


ипы радиоп 


н ——————————— 


7 


л ————————— 


Не хуже 8 


А —————— 


По соседнему каналу не 
менее 14; по зерк. каналу 
не менее 20 


___—_——ы———— 


15 


Два и 
типа Д-0 


инь соавт адаа 


Не более 7 


—__Щ———ыы—ы—ы— 


олгд-3 


—__————— 


Внутренняя ферритовая 
и наружная 


_—_———— 


70х 60х28 


ооо оииивий 


150 


= 


о 


_ц___——_— 


п поно чить 


таа н А не ра ими ие 


Е о АМ Е 
«Космос» ЛИ Дасан АЕ. нок» 
ЖСБ Е Е В силен 3 
735-2000 735-2000; 
или 188-567 187—571, 


7 


Максимальная чувствитель- 


ность не хуже 4 


По соседнему каналу не 
менее 16; по зеркальному 
каналу не менее 20 


щи ———— 


=> 


„—_——————— 


40 


до ___Э__—ы——— 


Два О 
типа Д-0,1 


Не более 10 


__—_Ц—_—— 


—— 


0,25ГД-2 


а -- 


Внутренняя ферритовая 
и наружная 


———_——__————————————————————————————— 


78 х 52х25 


120 


аур 


риемников и рёдиол 
иди 


«Рубин» 


186,9--571,4 


а А а ЕС. 


РР Е Ет РА НЕ енн 
В 735-2000; 


а 
85 
ОЕ А ЕЗ 
25 
Батарея аккумуляторов 


напряжением 2,5 в 


0,25ГД -2 


Внутренняя ферритовая 
и наружная 


_—_——— 


58х48 х25 


| 


90 


СӘ! = Типы радиоприемников и радиол 
Рае Е) 
Ф Настольные , 
6 ) «Аусма» | «Восход» «Иволга-66» «Минск» ' «Минск-Т» «Минск-62». 
729 ,9-:-9000; 722,9-:-2000; 735,3--2000; 09 4-= А 799 ,4--9000: 722,9-—2000; 
1| 187.52 576,9; УКВ 187,5--576,9; 186,9--571,4 { Го. б | О 187,5—-576,9; 
а 24,8--36,0; 36,0-75,9 24,8—-75,9 Е Г | УКВ 
2 11 9 9 7 7 #11 
Не хуже 2,5 (ДВ), | не хуже 2,5 (ДВ), | Не хуже 2.5 (ДВ) 2,5 (ДВ); 1,5 (СВ); 
3 0,2-0,8 (ДВ и СВ) Не менее 150 мкв” » » 1,4 {(0В)., У . А ти } ў " ); 1,0 (СБ); 
» » 200 мке (КВ)? и и ” я Ов) 30 мкв (УКВ) 
Не менее 30 (ДВ), не А Не менее 20 (ДВ), Не менее 90 (ДВ), По соседнему каналу 
4 менее 26 (СВ и УКВ) Не менее 26 Не менее 25 а 4 16 СВ) ъ » 16 (ОВ не Е (ДВ 
5 120-6000 — 150-3500 200-3000 200-3000 150-:.3500 
6 150; 5008 150 150 400 150 
Шесть элементов типа “| Шесть элементов 
вн Батарея напряжением «Сатурн» или «Маре», Шесть элементов типа | Батарея напряжением 
7 «Сатурн», батарея 9 в или сеть пере- четыре батареи Шесть за нав «Сатурн» или сеть 9 в или сеть пере- 
«Пионер» или сеть менного тока КБС-Л-0,5 или сеть пиле ге-адурие переменного тока менного тока 
НЕ о това переменного тока 
8 — Не более 12 - Не более 12 Не более 19 Не более 11 
9 — — 25--30 — = — 
10 рде 0,5ГД-И 2 ІГД-6 ІГД-6 ІГД-6 
| еЗ Е. ) ў Внутренняя феррито- 
рнутренняя ферритовая ‚| Внутренняя феррито- | Внутренняя феррито- | Внутренняя феррито- Внутренняя феррито- вая, наружная и 
П | внутр. петл. вибратор вая и штыревая вая и наружная вая и наружная вая и наружная внутр. петлевой 
и наружная вибратор 
12 560х 265 х2 45 482х282 ж257 345х 190х 170 325х 240х170 325х 240х 170 525х230х 220 
13 8500 12500 4000° . 4500 4500 | 8000 


| | 
аль д зына. Ва 


ОПЕН. МИС БАДЫ. АИ Е И ВЕ И В САДЕ Е ито наи отит гер сотен г таить писи. сист ааа атоо тосо: ааста золааор а 


5. Типы радиопри емников и радиол 
а, Во аге К Ы ПОСЕ Цео. АЕ ЗРНА, МЫЛЫН НЕА, ЬЕ ААИНИН ЕВ, 2 аьа з Д ЦАА а А 
б, Настольные У; 
Е р 
$ «Нарочь» «Родина-60» «Мрія» «Отдых» «Эфир» «Эфир-М» 
Ег Т 735,7——2000; тој 
73 2---2000; 723—-2000; 187—577; 735,3-:,2000; 4 722,4—2000; 187,5—_577; 735,7--2000; 
ў 55,676 40,6—-77: 248—366 41—755 316 25 55,5-75,9 40,5—75,9; 31: 2 
2. 8 9 УВЕ: 9 10 9 
т 07 Не хуже 2,5 (ДВ), | 2,0 | 
3 и. 150 мкв? » » 1,5 (СВ), е а 1.0 сар т Не хуже 150 мкв® Не хуже 150 мкв" 
Е Ў 250 мкв (КВ) 
По сосед. каналу 29—47, По соседнему каналу| По соседнему каналу По соседиему каналу| По соседнему каналу 
4 | по зерк. т 30 (ДВ), не менее 96 не хуже 46 и не менее 26 не менее 34 
5 150—3500 100 -:4000 | 3009—3500 150 —4000 100-4000 | 100-4000 
6 150 150 250 500 150 | 500 
Батарея напряжением 9 є | Батарея. напряжением ест Е ЗАРР 9и | Батарея напряжением! Батарея напряжением 
7 | («Сатурн», КБС-Л-0,5) 9 в или сеть перз- «Марс» или «Сатурн» — 9 в или сеть пере- 9 в или сеть пере- 
или сеть перем. тока менного тока о менного тока менного тока 
8 Не более 12 ии Не более 15 10 | Не более 15 Е: 
9 = 3 6070 10 | ы ЕЯ 
а ЛР» | ‚26 За Т 
10 ІГД-10 ко ГД -10 0,5ГД-20 „4 | 2х1ГД-10 2х1ГД-28 
В | Внутренняя феррито- | ) 
1 нутренняя ферритовая Наружная иле Внутренняя феррито- Наружная Наружная 
.и наружная ЕЕ Е вая и. наружная 
12 330х 175х170 . 485 х 280 х 240 270х 165Х 85 360х320 х 170: _ 500х 330х280 _  500х 330х 280 
13 4500 8000 3600 | 7800 _ 16000 15000 
1 ДВ, СВ и КВ — соответственно длинные, средние и короткие —73,0 мгц). 
волны. | 5 Первое значение соответствует мощности. при работе от батарей, 
з Вес без источников питания. второе — мощности при питании от сети. 
з Вес без футляра и источников питания. * При. работе с наружной антенной, 
4 При напряжении источника питания 9 в и выходной мощ- з При приеме на наружную антенну. 
ности 150 мв. °С внешней антенны чуветвительность во всех диапазонах — не 


5 Приемник «Океан» работает также в диапазоне УКВ (65,8 хуже 150 мка. 


нн а аан аан ч аад уеіар у . > 
М - — 
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